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データ通信の準備の流れ . 

FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をインス I -ールする 

ドコモコネクションマネージャ . 

ドコモコネクションマネージャをインス I ^ールする前に 
ドコモコネクションマネージャをインス!-ールする... 

ドコモコネクションマネージャを起動する . 

ダイヤルアップネットワークの設定をする . 

ダイヤルアップ接続する . 

AT コマンド . 

AT コマンドー覧 . 


バソコン接続マニュアルについて 

本マニュアルでは、 P -03 巳でデータ通信をする際に必要な事項についての説明をはじめ、 CD - ROM 内の 
「 FOMA 通信設定ファイル」•「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ル方法などを、主に Windows 
Vista の操作を例にして説明しています。 

お使いの環境によっては操作手順や画面が一部異なる場合があります。 
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FO MA 端末から利用できるデータ通信 


FOMA 端末とパソコンを接続してご利用できるデータ通信は、データ転送 (OBEX™ 通信)とパケット 
通信*641<データ通信に分類されます。 

FOMA 端末はバケット通信用アダプタ機能を内蔵しています。 

•海外でパケット通信を行う場合は、 IP 接続で通信を行ってください。 （ PPP 接続ではバケツト通信できません。） 

•海外では、 64 K データ通信はご利用になれません。 



画像や音楽、電話帳、メールなどのデータを、他の FOMA 端末やパソコンなどとの間で送受信します。 



P -03 B 



バケツト通信 


送受信したデータ量に応じて通信料金がかかる通信方式です。(受信最大 7.2Mbps、 送信最大 
2.0 Mbps のベストエフオート方式)※ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」 など、 
FOMA パケット通信に対応した接続先を利用します。 

パケット通信は FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で接続 
し、各種設定を行うことで利用でき、高速通信を必要とするアプリケーションの利用に適しています。 
P.5 以降の説明に従って、設定と接続を行ってください。 

※技術規格上の最大値であり、実際の通信速度は、ネットワークの混み具合や通信環境により異なります。 FOMA ハイスピー 
ドエリア外や HIGH-SPEED に対応していないアクセスポイントに接続するとき、またはドコモの PDArsigmarion m 」 な 
ど HIGH-SPEED に対応していない機器をご利用の場合、通信速度が遅くなる場合があります。 

•バケット通信では送受信したデータ量に応じて課金されます。画像を多く含むホームページの閲覧、データのダウン□ー ド 
などのデータ量の多い通信を行うと、通信料金が高額になりますのでご注意ください。 


64K データ通信 


接続している時間に応じて、通信料金がかかる通信方式です。 FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で接続し、通信を行います。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U」 などの FOMA 64K データ通信対応の接続先、ま 
たは ISDN の同期 64K 対応の接続先をご利用ください。 P.5 以降の説明に従って、設定と接続を行って 
ください。 

• 64 K データ通信では、接続した時間量に応じて課金されます。長時間にわたる接続を行った場合、通信料金が高額になりま 
すのでご注意ください。 
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お知らせ 


• FOMA 端末は、 Remote Wakeup には対応していません。 

• RDMA 端末は FAX 通信をサボートしていません。 

• FOMA 端末をドコモの PDArsigmarion 瓜」に接続してデータ通信を行うことができます。 


ご使用になる前に 

インターネットサービスプ□バイダの利用料について 


インターネットをご利用の場合は、ご利用になるインターネットサービスプ□バイダに対する利用料 
が必要になります。この利用料は、 FOMA サービスの利用料とは別に直接インターネットサービスプ 
□バイダにお支払いいただきます。利用料の詳しい内容については、ご利用のインターネットサービス 
プ□バイダにお問い合わせください。 

ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 をご利用いただけます。 
fmopera U 」 をご利用いただく場合は、お申し込みが必要(有料)となります。 


接続先(インターネットサービスプ□バイダなど)の設定について 


パケット通信と 64 K データ通信では接続先が異なります。パケット通信を行うときはパケット通信対 
応の接続先、 64 K データ通信を行うときは FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K 対応の接続 
先をご利用ください。 

• DoPa の接続先には接続できません。 

• mopera のサービス内容および接続設定方法については mopera のホームページをご確認ください。 
http://www.mopera.net/mopera/index.html 


ットワークアクセス時のユーザ認証について 


接続先によっては、接続時にユーザ認証 ( ID とパスワード)が必要な場合があります。その場合は、通信 
ソフト(ダイヤルアップネットワーク）で旧とパスワードを入力して接続してください。 ID とパスワー 
ドは接続先のインターネットサービスプ□バイダまたは接続先のネットワーク管理者から付与されま 
す。詳しい内容については、そちらにお問い合わせください。 


ブラウザ利用時のアクセス認証について 


パソコンのブラウザで FirstPass 対応サイトを利用するときのアクセス認証では FirstPass (ユーザ 
証明書)が必要です。ドコモのホームページから FirstPass PC ソフトをダウン□ー ドし、インス I 
ル、設定を行ってください。 

詳しくはドコモのホームページをご覧ください。 


パケツト通信および 64 K データ通信の条件 


日本国内で FOMA 端末による通信を行うには、以下の条件が必要になります。 

• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)が利用できるパソコンであること 

• FOMA バケツト通信、 64 K データ通信に対応した PDA であること 

• FOMA サービスエリア内であること 

•パケツト通信の場合、接続先が FOMA のパケツト通信に対応していること 

•64 K データ通信の場合、接続先が FOMA 64 K データ通信、または ISDN 同期 64 K に対応しているこ 
と 

ただし、上の条件が整っていても、基地局が混雑している、または電波状況が悪い場合は通信ができな 
いことがあります。 
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動作環境 

データ通信におけるパソコンの動作環境は以下のとおりです。 


項目 

説明 

パソコン本体 

PC - AT 互換機 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇1/〇2(別売)を使用する場合： 

US 巳ポート （Universal Serial Bus Specification Revl .1/2.0 ※準拠） 

※本 FOMA 端末は 「 US 巳 2.0 High - Speed 」 には対応しておりません。 

ディスプレイ解像度 800 X 6 ◦◦ドット 、 High Colo 「16 ビット以上を推奨。 

0 S 

Windows Vista、Windows XP、Windows 2 ◦◦◦(各日本語版） 

必要メモリ 

Windows Vista : 512 M パイト以上 

Windows XP ： 1 28 M バイト以上 

Windows 2000:64 M パイト以上(各日本語版） 

八ードディスク容量 

5 M パイト以上の空き容量 

•「ドコモコネクションマネージャ」は 10 M バイト以上の空き容量 


•動作環境の最新情報については、ドコモのホームページにてご確認ください。 

• 0 S アップグレードからの動作は保証いたしかねます。 

•必要メモリおよび八ードディスクの空き容量はシステム環境によって異なることがあります。 

• メニューが動作する推奨環境は Microsoft ® Internet Explo 「 e 「7 ■◦以降※です。 CD - ROM をセットしてもメニューが表示 
されない場合は次の手順で操作してください。 

< Windows Vista の場合> 

「コンピュータ」などで CD - ROM を参照して、 「 index . html 」 をダブルクリックしてください。 

< Windows XP、Windows 200◦の場合> 

マイコンピュータなどで CD - ROM を参照して、 「 index . html 」 をダブルクリックしてください。 

※ Windows XP、Windows 2◦◦◦の場合、推奨環境は Microsoft ® Internet Explo 「 e 「6 .◦以降です。 

■CD-ROM をパソコンにセットすると 

警告画面が表示される場合があります。この警告は 、 Internet Explorer のセキュリティの設定によって表示されますが、使用 
には問題ありません。 

「はい」をクリックしてください。 


必要な機器 

FOMA 端末とバソコン以外に以下のノ\ー ドウエア、ソフトウエアを使います。 

• F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)または 、 FOMA USB 接続ケーブル(別売) 
•付属 CD - R 0 M 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 


お知らせ 


• USB ケーブルは専用の 「 FOMA 充鼋機能付 USB 接続ケーブル01/02」または 、 「FOMA USB 接続ケーブル」をご利用く 
ださい。パソコン用の USB ケーブルはコネクタ部の形状が異なるため使用できません。 

• USB HUB を使用すると、正常に動作しない場合があります。 
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FOMA 端末と他の機器との接続方法 

FOMA 端末と他の機器を接続するには、次の2つの方法があります。 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を使う 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)を使って、 USB ポートを装備したパソコンと接 
続します。 （ P .6 参照） 

パケット通信、 64 K データ通信、データ転送のすべての通信方式に利用できます。 

•データ通信を行うには 「 usb モード設定」を「通信モード」に設定してください。 

►設定/サービス►その他 ► USB モード設定 ►通信 モード」の操作を行います。 

•ご使用前に FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)のインス I -ールが必要です。 


赤外線通信を使う 


赤外線を使って、 FOMA 端末と赤外線通信機能が搭載された他の FOMA 端末、携帯電話、パソコンなど 
とデータを送受信します。 

データ転送を行う場合のみ利用できます。 
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一夕転送 ( OBEX ™ 通信)の準備の流れ 


FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)をご利用になる場合には、 「 FOMA 通信設定ファ 
イル」（ドライバ)をインス I -ールしてください。 


「 F 0 MA 通信設定ファイル」（ドライバ)をダウン□ー ド、インス!-ールする （ P .7 参照） 

•付属の CD - ROM からインス I ル、またはドコモのホームページからダウンロードしてインス I ルします。 



データ転送 


一夕通信の準備の流_ 


バケツト通信 *64 K データ通信を行う場合の準備について説明します。以下のような流れになります。 


パソコンと F 0 MA 端末を F 0 MA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)で接続する 



「 F 0 MA 通信設定ファイル」（ドライバ)をダウンロード、インストールする （ P .7) 

•付属の CD - ROM からインス I ル、またはドコモのホームページからダウンロードしてインス I ルします。 



インス I -ール後の確認をする （ P .10) 


I 



「ドコモコネクションマネージャ」をインス!^ールする 

「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに手動で通信 

( P .13) 

の設定をする （ P .18、 P .35) 



接続する （ P .17、 P .33) 


■付属の 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 について 

FOMA 端末とパソコンを FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル ◦ 1/02で接続してバケット通信を行うときには、付属の 
「 P -03 B 用 CD - ROM 」 の 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)をパソコンにインス I -- ルしてください。また、通信を行う 
際に APN やダイヤルアップの設定が簡単に行える「ドコモコネクションマネージャ」をインス I ルすることをおすすめ 
します。 
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パソコンと FOMA 端末を接続する 

FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)の取り付け方法について説明します。 


1 FOMA 端末の外部接続端子の 
向きを確認し、 FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/ 
02の外部接続コネクタを 
まつすぐ「カチツ J と音がするま 
で差し込む 



9 FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル01/02の USB コネクタをパ 
ソコンの USB 端子に接続する 


お知らせ 


• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02のコネクタは無理に差し込まないでください。故障の原因となります。各コ 
ネクタは正しい向き、正しい角度で差し込まないと接続できません。正しく差し込んだときは、強い力を入れなくてもス 
ムーズに差し込めるようになっています。うまく差し込めないときは、無理に差し込まず、もう一度コネクタの形や向きを 
確認してください。 

• USB ケーブルは専用の FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル01/02をご利用ください。（パソコン用の US 巳ケーブルは 
コネクタ部の形状が異なるため使用できません。） 

• FOMA 端末に表示される「|」は、バケット通信または 64 K データ通信の FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)のインス 

I ルを行い、パソコンとの接続が認識されたときに表示されます。 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)のインス I -- ル 
前には、パソコンとの接続が認識されず、「&」ち表示されません。 


■取り外し方 

1. FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02の外部接続コネクタの 
リリースポタンを押しながら、まっすぐ弓 I き抜く。 

2. パソコンの USB 端子から FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/ 
02を引き抜く。 




お知らせ 


• FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02は無理に取り外さないでください。故障の原因となります。 

•データ通信中は FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を取り外さないでください。パソコンや RDMA 端末の誤 
動作や故障、データ消失の原因となります。 

• FOMA 充電機能付 US 巳接続ケーブル〇1/〇2の取り付け•取り外しは連続して行わないでください。一度、取り付け•取 
り外しを行った場合は、間隔をおいてから再び行ってください。 
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FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をインストールする 


FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)のインス!ルは、ご使用になるパソコンに FOMA 端末を 
FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル 01/02( 別売)で初めて接続するときに必要です。 

•必ず Administrator 権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 

• FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)をインス I -ールする前に、パソコンに常駐しているソフトはすべて終了してください。 


Windows Vista の場合 


1 FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を接続 
する ( P .6 参照） 

9 Windows を起動し、付属の 「 P -03 B 用 CD - ROMJ をパソコンにセツ 
卜する 

Q 「 P -03 B CD - ROMJ の画面を閉じる 

•この画面は 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 をパソコンにセツトすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定に 
よっては、表示されないことがあります。その場合は、手順4へ進みます。 

•「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)のインス I ル中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。 

4 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/02をパソコンに接続する 

5 インストールを始める 

タスクノ（一のインジケータから「新しい八ードウェアが 
見つかりました」というポツプアツプのメツセージが数 
秒間表示されたあと、右の画面が表示されます。 

「ドライバソフトウェアを検索してインス I ルしま 
す(推奨)」をクリックし、「続行」をクリックします。 


g 「次へ」をクリックする 

検索が開始され、4つの 「 FOMA 通信設定ファイル」（ド 
ライパ)がすべてインス I ルされます。 
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7 「閉じる」をクリックする 

「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のインス I ルが完了すると、タスクバーのインジケータから「デバイスを使 
用する準備ができました。デバイスドライパソフトウェアが正しくインス!ルされました。」というポップアップ 
メッセージが数秒間表示されます。 


Windows XP の場合 


1 FOMAS 器末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を接続 
する ( P .6 参照） 

9 Windows を起動し、付属の 「 P -03 B 用 CD - ROMJ をパソコンにセツ 
卜する 

Q 「 P -03 B CD - ROMJ の画面を閉じる 

•この画面は 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 をパソコンにセツトすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定に 
よっては、表示されないことがあります。その場合は、手順4へ進みます。 

•「 FOMA 通信設定ファイル（ドライバ)」のインス I ル中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。 

4 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケープル01/02をパソコンに接続する 
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インス I ^ールを始める 

タスクノ（一のインジケータから「新しい八ードウェアが 
見つかりました」というポップアップのメッセージが数 
秒間表示されたあと、右の画面が表示されます。 

「いいえ、今回は接続しません」を選択し、「次へ」をク 
リックします。 

•お使いのパソコンにより、この画面は表示されない場 
合があります。 


インストール方法を選ぶ 

「一覧または特定の場所からインストールする(詳細)」 
を選択し、「次へ」をクリックします。 


検索するフオルダを指定する 

「次の場所で最適のドライバを検索する」を選んだあと、 
「リムーノ'(ブルメディア（フロッピー、 CD - ROM など） 
を検索」のチェックを外し、「次の場所を含める」を 
チェックします。「参照」をクリックし、「く CD - ROM ド 
ライブ名〉:¥ P 03 B _ driver _ vista 32¥ Win 2 k_XPJ 
を指定し、「次へ」をクリックします。 ( CD - ROM ドライ 
ブ名はお使いのパソコンによって異なります。） 



新しいパ-ドウエアの検索ウィザ-ドの開始 

お使 tVD] ンピユ-夂ハ—ドウIアのインスト-ル。 D または Windows 
Update の Web サイト5検索して <2—ザー(1)了»?©もとに）5見在©ソフ 
Iアおよ U 董新されたリフトウ； t アを検索します。 

ライパり—，ま甘- 

リフトウIア検索のた Windows Update に接続しま寸か？ 

〇はい、今回のみ接続します《 

〇はい、今すぐおよ U デバイス®掊続!寺(こは毎回接続しま t(£) 
©いいえ、今回明織しません位 


続行相；;は、 D 欠へ]棚的して <S さい。 


キャンセル| 



:①ウィザ-ドでは、加トドウェアに必要なソフトウIアをインスト-ルしまず 
FOMA P03B 


•) ハードウ付馬®インストール 
ス i? があ s* 合 tt、 》入してく e さI 

ィンストル方法奄通んで微、。 

〇リフトウ； t ア拍肋的にインストルする(推奨 MP 
置ま驅定の塥所からィンストル狗餓 

铳行抑には' D 欠へ]棚吣して游 U 


CD ま fe(J フロ9ビーデ< 


匸 < 戻る®) II 次へ (M> > ] 匚キャンセル I 


斩しードウエアの検出ウイザード 


桉索とインストール®オプションを S んでくださ U> 




© 次の埸所で•最適のドライパを検索寸る⑤ 

下/)チIック术妁スを使って、リムーパブルメディアやローカルパスから検索で•きます。検索された最適のドラ 

□リムーバブルメディア(フ□ツビ、 CD-ROM など）を検索 (M) 

0'/ 欠の場所を含め碰 


[b：¥P03B driver vista32¥Win2k XP 


〇検索しないで、インストールするドライパを逞択する (D) 

らドライパを遥択するには、このオブシ亡を還びます。遥択されたドライバは、ハードウエアに最適のもの 


[ く戻る (g) |[ >欠へ(抄 > 1Iキャンセル1 
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次ページにつづく 



































g 「完了」をクリックする 

U 4つの 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)がすべてインス!ルされます。 

すべての 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のインス I ルが完了すると、タスクバーのインジケータから「新し 
い八ードウェアがインス I ルされ、使用準備ができました。」というポップアップメッセージが数秒間表示されま 
す0 


Windows 2000の場合 


1 FOMA 端末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を接続 
する ( P .6 参照） 

9 Windows を起動し、付属の 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 をパソコンにセツ 
卜する 

Q 「 P -03 B CD - ROMJ の画面を閉じる 

•この画面は 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 をパソコンにセツトすると、自動的に表示されますが、お使いのパソコンの設定に 
よっては、表示されないことがあります。その場合は、手順4へ進みます。 

•「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)のインス I ル中にこの画面が表示された場合も画面を閉じてください。 

4 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/02をパソコンに接続する 


5 インストールを始める 

「次へ」をクリックします。 



g 「デバイスに最適なドライバを検索する(推奨)」を選択し、「次へ」をク 
U ックする 

•お使いのパソコンによっては IXISB DEVICE 」 と表示されることがあります。 

7 「場所を指定」を選択し、「次へ」をクリックする 


3 検索するフォルダを指定する 

フォルダ名は、「く CD - ROM ドライブ名〉： 
¥ P 03 B _ d 「 ive 「_ vista 32¥ Win 2 k _ XP _^ l 。 

検索するフォルダを指定したら、 「0 K 」 をクリックしま 
す。 （ CD - ROM ドライブ名はお使いのパソコンによって 
異なります。） 

• ドライバは Windows XP と共通です。 


Q ドライバ名を確認して、「次へ」をクリックする 

ここでは 「FOMA P 03 B 」 と表示されます。 

•お使いのパソコンによっては l"USB DEVICE 」 と表示されることがあります。 

1〇「 完了」をク 1 J ックする 

v 4つの 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)がすべてインス!ルされます。 
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インストールした FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)を確認する 

「FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)が正しくインス I ルされていることを確認します。 

1 r 圍 1(スター ト) j ►「コン ト ロール パネル j を開く 
►「システムと メンテナンス j を開< 

< Windows XP の場合> 

「スタート」—「コント□ールパネル」を開く—「パフオーマンスとメンテナンス」 — 「システム」を開く 

< Windows 2000の場合> 

「スタート」—「設定」—「コント□ー ルパネル」を開く—「システム」を開く 

2 「八ードウエアとデバイスを表示」を開く►「続行」をクリックする 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「八ードウエア」タブをクリック — 「デバイスマネージャ」をクリックする 

3 各デバイスをクリックして、インストールされた FOMA 通信設定ファ 
イル（ドライバ)名を確認する 

「ポート ( COM と LPT )」、 「モデム」、「ユニバーサルシ 
リアルバスコントローラ」の下にすベての FOMA 通 
信設定ファイル（ドライパ)名が表示されていることを 
確認します。 

• COM ポート番号は、お使いのパソコンによって異な 
ります。 


「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をインス I ルすると、以下のドライバがインス I ルされま 
す0 


デパイス名 

FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)名 

ポート ( COM と LPT ) 

•FOMA P 03 B Command Port 

•FOMA P 03 B OBEX Port 

モデム 

•FOMA P 03 巳 

<Windows Vista の場合> 

ユニバーサル シリアルパスコント□—ラ 
〈Windows XP、Windows 2◦◦◦の場合> 
US 巳 （Universal Serial 巳 us ) コント□—ラ 

•FOMA P 03 B 
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FOMA 通信設定ファイル （ ドライバ)をアンインストールする 

「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のアンインストールが必要になった場合(バージョンアップす 
る場合など）は、次の手順で行ってください。 

•必ず Administrator 権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 

1 FOMA 端末とパソコンが FOMA 充電機能付 USB 接続ケープル 

01/02(別売)で接続されている場合は、 FOMA 充電機能付 USB 接 
続ケーブル01/02を取り外す 
9 ria (スタート)」 ►「コン トロールバネル j 
►「プログラムのアンインストール」を開く 

〈Windows XP の場合> 

「スタート」—「コント□—ルパネル」 — 「プ□グラムの追加と削除」を開く 
〈Windows 2000の場合> 

「スタート」—「設定」—「コント□ールパネル」—「アプリケーションの追加と削除」を開く 

3 「FOMA P 03 B USBJ を選択し「アンインストールと変更」をクリッ 
クして、「続行」をクリックする 

< Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「FOMA P 03 B USB 」 を選択して、「変更と削除」をクリックする 

4 「 okj をクリックする 

5 「はい」をクリックして Windows を再起動する 

以上でアンインス I ルは終了です。 

• 「いいえ」をクリックした場合は、手動で再起動をしてください。 


お知らせ 


•「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)をインストールするときに、途中でパソコンから FOMA 充電機能付 USB 接続ケー 
ブル01/02を抜いてしまったり、「キャンセル」ボタンをクリックしてインス I -- ルを中止してしまった場合は 、 「FOMA 
通信設定ファイル」（ドライバ)が正常にインス I ルされない場合があります。このような場合は、 「 P -03 B 用 CD - ROM 」 
内の 「 P 03 B _ un . exe 」 ※を実行して 「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライパ)を一度削除してから、再度インス I -- ルし直し 
てください。 

※以下のフォルダ内の 「 P 03 B _ un . exe 」 を実行してください。 

Windows Vista 32ビット版： 「 P 03 B _ d 「 ive 「_ vista 32」—「 WinVista 32」 

Windows Vista 64 ビット版： 「 P 03 B _ d 「 ive 「_ vista 64」—「 WinVista 64」 

Windows XP、Windows 2〇〇〇: 「 P 03 巳— d 「 ive 「_ vista 32」—「 Win 2 k _ XP 」 
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ドコモコネクションマネージャ 


「ドコモコネクションマネージャ」は、定額データ通信および従量データ通信を行うのに便利なソフト 
ウェアです 。 mopera U のお申込みや、お客様のご契約状況に応じたパソコンの設定を簡単に行なうこ 
とができます。 

また、料金カウンタ機能でデータ通信量や利用金額の目安を確認することもできます。 



初期設定では表示されません。 - 

詳しくはドコモコネクションマネー 
ジヤのヘルプをご覧ください。 


料金カウンタ 


接続/切断ボタン 


本書では、「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ル方法までをご案内いたします。 

端末を使ってインターネットに接続するためには、サービスおよびデータ通信に対応したインターネットサービスプ□バイ 
ダ (mopera U など)のご契約が必要です。 

詳しくは、ドコモのホームページをご覧ください。 


■従量制データ通信 （ i モードバケット定額サービスなど含む)のご利用について 

バケット通信を利用して、画像を含むホームページの閲覧、データのダウン □_ ド(例:アプリケーションや音楽•動画 
データ、 0 S •ウイルス対策ソフトのアップデート)などのデータ量の多い通信を行うと、通信料が高額となる場合があり 
ますのでご注意ください。 

なお、本 FOMA 端末をパソコンなどに US 巳ケーブルで接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のバケット定額サービ 
ス「パケ•ホーダイ」、「パケ•ホーダイフル」、 「 Biz •ホーダイ」の定額対象外通信となりますのでご注意ください。 

■定額データプランのご利用について 

定額データプランを利用するには、定額データ通信に対応した料金プラン•インターネットサービスプ□バイダにご契約 
いただく必要があります。詳しくはドコモのホームページをご確認ください。 

■ mopera のご利用について 

接続設定方法については mopera のホームページをご確認ください。 
http :// www . mopera . net / mopera / support / index.html 
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ドコモコネクシ三 

] ンマネージャをインストールする前1 

こ 

インス1ルの流れ 


F 0 MA 5 SS 末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)または 、 FOMA USB 接続 
V ケ-ブル(別売)を用意する 


ステ嗲プ 

•4 サービスおよびインターネットサービスプ□バイダの契約内容を確認する 

「ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトがインス!-ールされている場合は、自動的 
V # に起動しないように設定を変更する 

•「ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用については P .1 8参照。 


■Internet Explorer の設定について 

本ソフトをインス!ルする前に 、 Internet Explorer のインターネットオプションで、接続の設定を「ダイヤルしない」に 
設定してください。 

1 .Internet Explorer を起動し、「ツール」 

— 「インタ_ネットオプション」を選択する。 

2. 「接続」タブを選択し、「ダイヤルしない」を選択する。 

3. 「 OK 」 をクリックする。 


インター氺ツトオプション 


I 9 \m£^\ 



お知らせ 


<1■ドコモコネクションマネージャ」以外の接続ソフトのご利用について> 

•本ソフトには、以下のソフトと同等の機能が搭載されているため、以下のソフトを同時にご利用いただく必要はありませ 
ん。必要に応じて、起動しない設定への変更やアンインス I ルを実施してください。 

•mopera U かんたんスタート _ U かんたん接続設定ソフト 

•FOMA PC 設定ソフト - FOMA パイトカウンタ 

また、本ソフトで Mzone (公衆無線 LAN 接続)を利用する場合は、以下の公衆無線 LAN 接続ソフトはアンインス I ルをお 
こなって < ださい。 

以下のソフトを同時にインス I -- ルした場合、本ソフトでの Mzone 接続はご利用いただけません。 

• U 公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
• ドコモ公衆無線 LAN ユーティリティソフト 
-ドコモ公衆無線 LAN ユーティリテイプ□グラム 
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ドコモコネクションマネージャをインストールする 


FOMA 端末をパソコンに接続してバケット通信や 64 K データ通信を行うには、通信に関するさまざま 
な設定が必要です。 

「ドコモコネクションマネージャ」を使うと、簡単な操作でダイヤルアップ、通信設定最適化や接続先 
( APN ) の設定ができます。 

•必ず Administrator 権限またはパソコンの管理者権限を持ったユーザーで行ってください。 

•起動しているアプリケーションをすべて終了してください。 

ウイルスチェックソフトを含む、 Windows 上に常駐しているプログラムも終了します。 

(例)タスクトレイに表示されているアイコンを右クリックし、「閉じる」または「終了」を選択します。 

1 付属の 「 P -03 B 用 CD - ROMJ をパソコンにセツトする 




「インターネツト接続 J をクリツ 
クする 

•「ドコモコネクションマネージャ」のインス I ル中 
にこの画面が表示された場合は画面を閉じてくださ 
い0 


「本 CD - ROM からの FOMA デー 
夕通信の設定方法」の操作③にあ 
る「インストール」をクリック 
►「実行」 をクリック 
►「続行」 をクリックする 

•Windows XP、Windows 2◦◦◦の場合、「続行」をク 
リックする必要はありません。 



•a I g NTT ドコモ CI>ROM 




■MM 







インターネット接統 





P-03B 


CD-ROM 


NTT ドコモ CO-ROM [インタ—ネツ ト ^^] - Windows Internet Explorer V |_£S— 

、,. ， 邊 E:¥guide¥intemet.html ▼‘ナ 1 x 1 1 - ^Search P 

☆设费 NTT ドコモ CD-ROM [ィンタ-ネッ| 沒 ▼ 0 ▼ # ▼ J ページ (P) ▼必 ツー从〇) ▼ > 



本 CD-ROM から© FOMA デー々 S 信の認定方法 

cdusb 接続々•一づルの用竞 

るため1 こ FOMAHm 柏^イ寸 USB ク•一:^レ01/02 I 

(另1鹿)または FOMA USB クープル(別鹿)を用意します。 

FOMA 充電稱能付 USB クープル 01/02( 別売)または FOMA USB ケーブル(別 1 
売)はド コモ ショップ/ド コモ 取扱い店/各種お申込-お手続きにてお求めだ 1 
けます。 

② FOMAiil 信認宝フ7イル①イ'ノストール 

FOMA 通信設定: 7W ルは FOMA 端末とバソコン雄続するための刀トウェア 1 

です。 

FOMAiH 信設宝フ7イ〗 UUSB ドライパ） 1[~| 

③ドコモコネケノョ'ノマネ—ジ⑹イ'ノストール 

以下の「インストール」紗 J ッ対るか、 「最新 版ダウンロード J のド•コモの HP*、 1 

6ドコモコネクションマネージャ紗ウンロ - ドし、ド•コモコネクションマネ-ジャ 
® インストール怒ラってい。 M 

1 ■インストール 1 

« 「インストール J 校 J ッケ T るとセキュリテ抑普告画面が表示される場合 M 

があります。本普告は Internet Explorer のセキュリティの設定によって表 
承されますが、ご使用には問題ございませんので、実行してください。 

®mopera UP ご契約 

mopera U の契約をされていない場合は、ドコモコネケンョンマネージャ初回起 1 

動 時に表承される「初期1陡ウィザード J からお申込みを^なうことがで者ま 

，コンピュータ |保塞 モード： 無効 电100% ▼ 


Windows XP で、 MSXML 6 .Wireless LAN API が環境にない場合は、「ドコモコネクションマネージャ」をイン 
ス I ルする前に、それらをインス I ルする必要があります。確認の画面が表示されたときは 「 Install 」 をクリッ 
クして、 MSXML 6 -Wireless LAN API をインス I -- ルします。 MSXML 6 -Wireless LAN API のインス I -- ル完 
了後、 Windows を再起動すると、自動的に「ドコモコネクションマネージヤ」のインス I -- ルがはじまります。 
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次ページにつづく 






































































「次へ」をクリックする 


注意事項をご確認のうえ、「次へ』 
をク 1 J ツクする 



「ドコモコネクションマネージャ」とは、ドコモの FOMA データ通信(定額制および從量一| 
制)の接続を簡単に行う機能や、從畳データ通信の概算額を ffi 握するための料金力 
ウンタなどの機能を/;ック-ジ化した FOMA データ通信用のソフトウェアです。「定額 
デ'-タブラン！ご契約のお客様および「從量データプラン J をご契約のお客様がご利用 
い Jt/3 ナます。 


■ パ々 ~ v 卜 a 信料の高箱利用に聞する r ミキ竞 

■コンビュータ等に接続してデータ通信を行う場合は、 FOMA のパクット定額サービ - 





使用許諾契約書の内容を確認の 
うえ、契約内容に同意する場合 
は、「使用許諾契約の条項に同意 
します J を選択し、「次へ J をク 
U ツクする 


#ドコモコネクシヨンマネージ17 


リフトウIア使用帘若契約 
次 (D 使用許諾契約害を注意深くお読みくださ0。 


[V7 トウ x ア使用許諾契約害] 

本契約は、お客様(個人又は法人のい tn かであるか棚いません)と、株式会社 
エヌ•ティ•ティ_ドコモ(以下「弊社」といいます)と®間で締結される契約(以下、「本 
契約」といいます)です。本契約の各条項祕読みいただき、ご同意いただいた場合 
のみ、本ソフトウェアを r 利用いただくことができるものとします。以下の条項に同意 
される場合には、「使用許諾契約の条項に同意します j を選択し「次へ」ボダンを押し 
てくださいひ次へ！ボダンが表示されていない埸合は r 同意する j ボタンを押してくださ 



Q_<M5(B) ]| 次へ (N)> |1 キャンセル 1 


インストール先のフォルダを確 
認して、「次へ」をクリックする 
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次ページにつづく 

































































「インストール」をクリツクする 

インス I ルがはじまります。 


磨）ドコモコネクションマネージャ • 



ブログラムをインストル狗準備ができました 

ウィザードは、インストールを p ^ a 始才る準備がで•きました。 

docomo 

r インスト—ル」を押して、インスト'•ル補3始してください。 


鹽挪 職、 廟施 腦~ ㈣ セ臟 す 


「完了 J をクリックする 

これでインス I ルは完了です。 



1. < 戻 S(B) 

|[ ィンストル⑴1 1 

1キャンセル. .1 
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ドコモコネクションマネージャを起動する 


1 r 釀1(スタート) J ►「すべての プログラム JkrNTT DOCOMOJ 
►「ド コモコネクションマネージャ」 

►「ド コモコネクションマネージャ J 

< Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「スタート」—「すべてのプ□グラム 」 （Windows 2000の場合は「プ□グラム 」）— 「NTT DOCOMO 」 

— 「ドコモコネクションマネージャ」—「ドコモコネクションマネージャ」 

「ドコモコネクションマネージャ」が起動します。 

2 初回起動時には、自動的に設定ウイザードが表示されます。 

以降はソフトの案内に従って操作•設定をすることで、インターネットに接続する準備が整います。 

詳しくは、「ドコモコネクションマネージャ操作マニュアル. pdf 」 をご覧ください。 



■切断する場合 

ブラウザソフトやメールソフトを終了しただけでは、通信は 
切断されません。 

通信をご利用にならない場合は、必ず「ドコモコネクション 
マネージャ」の「切断する」をクリックして通信を切断してく 
ださい。 

◦ S アップデートなどにおいて自動更新を設定していると自 
動的にソフトウェアが更新され、バケツト通信料が高額とな 
る場合がございますのでご注意ください。 



接続/切断ボタン 
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ダイヤルアップネットワークの設定をする 


バケツト通信の設定をする 

「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに、バケツト通信の接続を設定する方法について説明しま 
す。 

バケツト通信では、パソコンからさまざまな設定を行う場合に AT コマンドを使用します。設定を行う 
ためには、 AT コマンドを入力するための通信ソフトが必要です。ここでは、 Windows 標準添付の「八 
イパーターミナル」を使って説明します。 

ドコモのインターネツト接続サービス 「mopera U」 または 「mopera」 をご利用になる場合は、接続先 
(APN) の設定 (P.20 参照)は不要です。 

発信者番号通知/非通知の設定 (P.23 参照)は必要に応じて行います。 （「mopera U」 または 
「mopera」 をご利用の場合は、「通知」に設定する必要があります。） 

<AT コマンドによるバケツト通信設定の流れ> 


COM ポート番号を確認する （P.1 8参照） 


AT コマンド入力をサボートする通信ソフトを起動する （P.20 手順3参照） 


接続先 (APN) の設定をする (P.21 手順7参照） 


発信者番号の通知/非通知を設定する （P.23 手順2参照） 


その他の設定をする （P.36 参照） 


通信ソフトを終了する （P.22 手順9参照) 


■ AT コマンドについて 

• AT コマンドとは、モデム制御用のコマンドです。 RDMA 端末は AT コマンドに準拠し、さらに拡張コマンドの一部や独自の 
AT コマンドをサボートしています。 

• AT コマンドを入力することによって、バケット通信や FOMA 端末の詳細な設定、設定内容の確認(表示)ができます。 
•入力した AT コマンドが表示されない場合は 「 ATE 1 g 」 と入力してください。 


COM ポート番号を確認する 

手動で通信設定を行う場合、 「FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)のインストール後に組み込まれた 
「FOMA P03B」 （モデム）に割り当てられた COM ポート番号を指定する必要があります。確認方法は 
ご利用になるパソコンの 0S によって異なります。 

• ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合、接続先 ( APN ) の設定が不要な 
ため、モデムの確認をする必要はありません。 


Windows Vista の場合 


1 ria (スタート)」 ►「コン トロールパネル」を開く 

2 「コントロールパネル」の「八ードウエアとサウンド j から「電話とモデ 
ムのオプション」を開< 

3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/： c リア]-ド」 
を入力して、 「 okj をクリックする 
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4 


「モデム」タブを開き 、 「FOMA 黾 IS とモデムの 才 i ョ 

P 03 BJ の「接続先」欄の COM 「ドせ_机_ 


ポート番号を確認して、 「 OKJ を 
ク U ックする 

•確認した〇〇1\/1ポ_卜番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P .20 参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのパソコンによって異なります。 
•Windows Vista は「ハイパーターミナル」に対応して 
いません 。 Windows Vista の場合は 、 Windows 
Vista 対応のソフトを使って設定してください（ご使 
用になるソフトの設定に従ってください。） 


;欠のモデムがインストールされています ( M ): 



[ 0 K )1 キ V ン也レ] I 適用 W ] 


Windows XP の場合 


1 「スタート」 ►「コン トロールパネル」を開く 




4 


「コント□-ルパネル」の「プリンタとその他の八ードウエア j から r 電 
話とモデムのオプション j を開く 

「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番/ェリアコード」 
を入力して、 「 okj をクリックする 


「モデム」タブを開き 、 「FOMA 


電 g とモデム©オプション 


BE 


P 03 BJ の「接続先」欄の COM 
ポート番号を確認して、 「 OKJ を 


I タイヤル借報1 モデム 「詳細設定 I 

b 、 ；欠のモデムがィンストルされてぃま構 


クリックする 

•確認した COIVblt — 卜番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P .20 参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのパソコンによって異なります。 



[ 追加®... ] I Si 滁 (B> I Iブロパテイ (£> 1 

( OK ] I キャンセル """ I 通用⑻ 


Windows 2000の場合 


1 「スタート」 ►「設定」►「コン トロールパネル」を開く 

2 「コントロールパネル」の「電話とモデムのオプション」を開く 

3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番」を入力して、 
「 okj をクリックする 


19 


次ページにつづく 





























































4 「モデム」タブを開ぎ 、 「FOMA 
P 03 BJ の「接続先」欄の COM 
ポート番号を確認して、 「 OKJ を 
ク U ックする 

•確認した〇〇1\/1ポ_卜番号は、接続先 ( APN ) の設定 
( P .20 参照)で使用します。 

•プロパティ画面に表示される内容および COM ポート 
番号は、お使いのパソコンによって異なります。 


^話とモデムのオブシ 


ダイヤル情報モデム|詳細| 



追加 (£)... | 則除® J ブ□パティ® J 

OK I キ V > tZJ レ」 通用⑻ 


接続先 ( APN ) の設定をする 

パケット通信を行う場合の接続先 (APN) を設定します。接続先 (APN) は10個まで登録でき、1〜10 
の 「cid」（P.22 参照）という番号で管理されます。 

rmopera U」 または 「mopera」 をご利用になる場合は、接続先 (APN) の設定は不要です。 

ここでは接続先 (APN) が 「XXX.abc」 で、 FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02(別売)を利用 
した場合を例として説明します。実際の APN はインターネットサービスプ□バイダまたはネットワー 
ク管理者にお問い合わせください。 

ここでの設定はダイヤルアップネットワークの設定 (P.24 参照)での接続先番号となります。 


Windows XP の例 


1 FOMAS 器末と FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル01/02を接続 
する 

9 FOMA 端末の電源を入れて、 FOMA 端末と接続した FOMA 充電機 
能付 USB 接続ケーブル01/02をパソコンに接続する 

3 八イパーターミナルを起動する 

「スタート」—「すべてのプ□グラム」—「アクセサリ」—「通信」—「八イパーターミナル」を開きます。 

八イパーターミナル起動後に、「『既定の Telnet 』 プログラムにしますか？」と表示された場合、任意で設定します。設 
定内容につきましては、パソコンメーカおよびマイク□ソフトにご確認ください。 

•Windows 2〇〇0では、パソコンで「スタート」—「プ□グラム」—「アクセサリ」—「通信」—「八イパーターミナル」を 
開ぎます。 


接鎊®設定 


名前を入力し、アイコンを逞んで•ください： 

名前妙 
^arnplel 
アイコン①： 

■ _秦_ _ _屬_ 
< > 


OK J I キャンセル ] 


% 新し0接続 


4 「名前」の欄に任意の名前を入力 
して、 「 okj をクリックする 

ここでは例として 「 Sample 」 と入力します。 
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接続方法を選択する 

<「FOMA P 03 B 」 の COM ポート 番号を選択できる場合> 


「接続方法」で 「FOMA P 03 B 」 がインス I ルされた 
COM ポート番号を選択して 「0 K 」 をクリックします。 
このあと手順6へ進んでください。 

•ここでは例として「 COM 3」を選択します。実際に「接 
続方法」で選択する 「FOMA P 03 B 」 の COM ポート番 
号については P . 18参照。 


赛迦麵： r?irxi 


sample 

電話番号(1)惜報を入.力してく歧以 
国/地域番号(逆|豆本如） 
市外局番迄 )：I 


1話番号 (£):. 


接続方法雜 

楞準邡000 bps モデム 

FOMA P03B 
.標準56000 bps 毛デム 

com 

■com 

OOMl 

COM3 

TCP/IP: 侧纖 7; 




<「FOMA P 03 B 」 の COM ポー ト番号を選択できない場合> 


「キャンセ ) レ」をクリックして「接続の設定」画面を閉じ、 
次の操作を行つてください。 

(1) 「ファイル」メニュ ー- 4プ□パティ」を選択します。 

(2) 「 Sample のプ□パティ」画面の「接続の設定」タブの 
「接続方法」の欄で 「FOMA P 03 B 」 を選択します。 

(3) 「国/地域番号と市外局番を使う」のチェックを外し 
ます。 

(4) 「 OK 」 をクリックします。 

このあと手順7へ進んでください。 



COM ポート番号のプロパティが表示されるので、 「 OKJ をクリックす 
る 

♦手順5で COM ポート番号を選択した場合に表示されます。 


接続先 ( APN ) を設定する 


AT + CGDCONT = cid ," PDP _ type "," APN " の形式で入力します。 
cid : 2もしくは4〜1◦までのうち任意の番号を入力します。 

※すでに cid が設定してある場合は、設定が上書きされますので注意してください。 
" PDP _ type " については’' PPP " または" IP " と入力します。 

” APN ’': APN を""で囲んで入力します。 

(例: cid の2番に XXX . abc という APN を設定する場合） 
AT + CGDC 0 NT =2," PPP "," XXX . abc " 


ファイル © 編集 © 表示祕転送 ® ヘルプ (ii) 


入力後 U を押して、 0 K と表示されれば APN の設定は 
完了です。 

•現在の APN 設定を確認したい場合は、 
「 AT+CGDCONT ? g 」と入力します。 

APN 設定が一覧で表示されます。 


Do? 1 nOS ^ 
flT-CGDC0NT=2, "PPP", "XXX.abc"_ 
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roKj と表示されることを確認す 
る 



「ファイル j メニュー ►「八 イパーターミナルの終了 j を選択して、八イ 
パーターミナルを終了する 

• 「現在、接続されています。切断してもよろしいですか？」と表示されたときは、「はい」を選択してください。 

•「セツシヨン XXX を保存しますか？」と表示されますが、特に保存する必要はありません。 


お知らせ 


■接続先 ( APN ) は、 FOMA 端末に登録される情報であるため、異なる FOMA 端末を接続する場合は、再度 FOMA 端末に接続 
先 ( APN ) を登録する必要があります。 

•パソコン側の接続先 ( APN ) を継続利用する場合は、同一 cid 番号に同一接続先 ( APN ) を FOMA 端末に登録してください。 
♦入力した AT コマンドが表示されない場合は 「 ATE 1 U ] U と入力してください。 


■cid (登録番号)について 

FOMA 端末には cid 1から cid 1◦までの登録番号があり、お買い上げ時、 cid 1には 「 mopera . ne . jp 」 が、 cid 3 には 
「 mopera . net 」 が接続先 ( APN ) として登録されています 。 「mopera U 」 または 「 mopera 」 以外に接続する場合は、 cid 2 と 
cid 4 〜1◦のいずれかにプロバイダまたはネットワーク管理者より指示される接続先 ( APN ) を設定する必要があります。 

お買い上げ時の cid 登録 


登録番号 ( cid ) 

接続先 ( APN ) 

1 

mopera . ne.jp ( mopera ) 

2 

未設定 

3 

mopera.net (mopera U ) 

4〜10 

未設定 


■ cid に登録した接続先 ( APN ) に接続するときの「電話番号」について 
「*99* * *<〇1〇1番号>#」 

(例) cid 2 に登録した接続先 ( APN ) に接続する場合 
*99* * *2# 

■接続先 ( APN ) 設定のリセット/確認について 

接続先 ( APN ) 設定のリセット/確認も AT コマンドを使って行います。 

接続先 ( APN ) 設定のリセット 

リセットを行った場合、 cid 1の接続先 ( APN ) 設定が 「 mopera . ne . jp 」 （初期値)に、 cid 3 の接続先 ( APN ) 設定が 
「 mopera . net 」 （初期値)に戻り、 cid 2 と cid 4 〜10の設定は未登録となります 0 
(入力方法） 

AT + CGDCONT ^0 (すべての cid をリセットする場合） 

AT + CGDCONT =< cid > g (特定の cid のみリセットする場合） 

接続先 ( APN ) 設定の確認 
現在の設定内容を表示させます。 

(入力方法） 

at + cgdcont ?3 
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発信者番号の通知/非通知を設定する 

パケット通信を行うときに、通知/非通知設定(接続先にお客様の発信者番号を通知するかどうかの設 
定)を行えます。発信者番号はお客様の大切な情報なので、通知する際には十分にご注意ください。発信 
者番号の通知/非通知設定は、ダイヤルアップ接続を行う前に AT コマンド （*DGP 旧コマンド)で設 
定できます。 


1「八イパーターミナル」などの通信ソフトを起動する 

•「八イノてーターミナル」での操作方法については P .2 ◦参照。 




* DGPIR コマンド ( P .38 参照） 

で発信者番号の通知/非通知を 
設定する 

•発信/着信応答のときに自動的に184 ( 非通知)を付 
ける場合は、 

[7\丁*06卩旧=1) |: |』と入力します。 

•発信/着信応答のときに自動的に186(通知)を付ける場合は、 
「AT * DGP 旧=2 g 」 と入力します。 


Sample -ハイパーターミナル 


ファイル©編集©表示祕通信 ◎ 転送〇ヘルブ妙 

D 曲 ㉚ I d S 迓 


flT-DGPIR=l_ 


roKj と表示されることを確認す 
る 


Sample -八イパーターミナル 


ファイル©谝集©表示坠通信 ◎ 転送 CD ヘルブ妙 
□ば 1 ^ 


flT*DGPIR=l 

OK 


0回冈 


0回冈 


お知らせ 


• ドコモのインターネット接続サービス 「mopera U 」 または 「 mopera 」 をご利用になる場合は、発信者番号を「通知」に設定 
する必要があります。 

♦入力した at コマンドが表示されない場合は 「 ate 1 gy と入力してください。 


■ダイヤルアップネットワークでの通知/非通知設定について 

ダイヤルアップネットワークの設定 ( P .24 参照)でも、接続先の番号に186(通知)/184(非通知)を付けることができま 
す。 

* DGPIR コマンド、ダイヤルアップネットワークの設定の両方で186(通知)/184(非通知)の設定を行った場合、以下の 
ようになります。 

ダイヤルアップネット 
ワークの設定 (cid = 3 の 
場合） 

* DGPIR コマンドによる 
通知/非通知設定 

発信者番号の通知/非通知 

*99* * *3# 

設定なし 

通知 

非通知 

非通知 

通知 

通知 

1 84*99* * *3# 

設定なし 

非通知 

(ダイヤルアップネットワークの184が優先される） 

非通知 

通知 

1 86*99* * *3# 

設定なし 

通知 

(ダイヤルアップネットワークの186が優先される） 

非通知 

通知 

• fmopera U 」 または 「 mopera 」 に接続する場合は、発信者番号の通知が必要です 0 
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Windows Vista でダイヤルアップネットワークの設定をする 
1 ria (スタート) j ►「接続先」 

►「接続またはネツトワークをセツトアップします」をクリックする 


「ダイヤルアップ接続をセット 
アップします j を選択して、 
「次へ」をクリックする 



ワイヤレスルーターまたはアクセスポイン N!>t ットアップします 
ホーム/小規模ビジネスのワイヤード/ワイヤレスネットワークをセットアップします- 

r r* 暖場に接模します 

~睡場へのダイヤルアップまたは VPN 接緩をセツトアップします. 


「次， | j キャ冰レ 1 


3 モデムの選択画面が表示された場合は 、 「FOMA P 03 BJ をクリック 
する 

•モデムの選択画面は、複数のモデムが存在するときのみ表示されます 

「接続名」の欄に任意の名前を入 
力する 

•ここでは例として 「 SAMPLE 」 と入力します。 


5 「ダイヤルアップの電話番号 j の欄に接続先番号を入力する 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* * *3#」を入力します。 
mopera U 以外の接続先番号については P .22 参照 0 

6 「ユーザー名 j 、 「バスワード」の欄にインターネットサービスプロバイ 
ダまたはネットワーク管理者から指定されたユーザー名とパスワー 
ドを入力して、「接続」をクリックする►「スキップ j をクリックする 

• mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます 0 
•ここでは、すぐに接続せずに設定の確認のみを行います。 

7 「接続をセットアップします」をクリックする 
►「閉じる」をクリックする 

8 「》■(スタート)」►「接続先」 

►接続済みの接続先を選んで、右クリックか5「プロパティ」を選択する 


^ タイヤルアップ接技をセットアップします^„ 

インターネットサービスブ□パイダ (ISP) の情報を入力します 

ダィャルァップの騎#% (D): *"*** 3# 々ィャル倌雄 

ユーザー名 【 U): [ISP から付与されたユーザー名] 

，以ワ ー ド ( P): [ isp から付与以ワード] 

0 ノ cx ワードの文字を表示する⑸ 

0このノ以ヮードを記憧する⑻ 

樹銘 (N): SAMPLE 

® 〇他の人がこの接接を使うことを許可する㈧ 

このオプシヨンによ:つて、このコンピュータにアクあるすベての人がこ(7^^£使无 
るようになります. 

ISP ありま忖ん 
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g 「全般」タブで設定を確認する 

パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 
「接続の方法」の欄で「モデムー FOMA P03B」 にチェッ 
クが付いているのを確認します。チェックが付いていな 
い場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムに 
チェックが付いている場合は、ボタンをクリックし 
て「モデムー FOMA P03B」 の優先順位を一番上にする 
か、「モデムー FOMA P03B」 以外のモデムのチェック 
を外してください。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には 
チェックを外します。 

•「FOMA P03B」 に割り当てられる COM ポート番号 
は、お使いのパソコンによって異なります。 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P.22 参照0 


in r ネットワーク」タブをク 1 j ック 
して、各種設定を行う 

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インター 
ネットプロトコルバージョン 4(TCP/IPv4)」 を選択 
します。 

「QoS バケットスケジューラ」は必要に応じて設定して 
ください。 

-般 ISP などに接続する場合の TCP/IP 設定は、 ISP ま 
たはネットワーク管理者に確認してください。 




11 「オプション」タブをク U ツクして、 「 PPP 設定」をクリツクする 


19 すべてのチ I ツクを外して、 
「 okj をクリックする 



13 手順 1 〇の画面に戻り、 roKj をクリックする 
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Windows XP でダイヤルアップネットワークの設定をする 
1 「スター M ►「すべてのプ□グラム J ►「アクセサリ」►「通信 J 
►「新しい接続ウィザード J を開く 

2 「新しい接続ウイザード j の画面 
が表示された5、「次へ」をクリツ 
クする 


3 「インターネットに接続する」を選択して、「次へ j をクリックする 

4 「接続を手動でセットアップする」を選択して、 r 次へ j をクリックする 

5 「ダイヤルアップモデムを使用して接続する」を選択して、「次へ」をク 
u ックする 

Q 「デバイスの選択」画面が表示さ 
れた場合は 、 「FOMA P 03 BJ の 
みチェックを付けて「次へ」をク 
U ツクする 

♦「デバイスの選択」画面は、複数のモデムが存在すると 
きのみ表示されます。 


7 nsp 名」の欄に任意の名前を入 
力して、「次へ」をクリックする 

•ここでは例として 「SAMPLE」 と入力します。 


新し〇招较ウイザード 
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8 「電話番号」の欄に接続先番号を 

入力して、「次へ」をクリックする 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P.22 参照0 


Q 「ユーザー名 J 、 「バスワード J 、 「パ 
スワードの確認入力」の欄にイン 
ター ネット サービス プロバイダ 
またはネットワーク管理者から 
J 旨定されたユーザー名とパス 
ワードを入力して、「次へ」をク 
U ックする 

• mopera U または mopera へ接続する場合は、ユー 
ザー名とパスワードは空欄でも接続できます。 

1〇「 完了」をクリックする 

11 「スタート」►「すべてのプログラム」►「アクセサリ J ►「通信 J 
►「ネットワーク接続」を開く 
19 ダイヤルアップのアイコンを選 

択して、 r ネットワークタスク j 
►「こ の接続の設定を変更する」 

を選択する 

ここでは手順7で入力した名前のアイコンをクリック 
します。 



新しい招较ウイザード 
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13 「全般」タブで設定を確認する 

W パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合は、 
「接続方法」の欄で「モデム - FOMA P 03 巳」にチェック 
が付いているのを確認します。チェックが付いていない 
場合には、チェックを付けます。また、複数のモデムに 
チェックが付いている場合は、ボタンをクリックし 
て「モデムー FOMA P 03 B 」 の優先順位を一番上にする 
か、「モデムー FOMA P 03 B 」 以外のモデムのチェック 
を外してください。 

「ダイヤル情報を使う」にチェックされている場合には 
チェックを外します。 

•「FOMA P 03 B 」 に割り当てられる COM ポート番号 
は、お使いのパソコンによって異なります。 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P .22 参照 0 


sample© ブ n パティ r?irx| 



Id 「ネットワーク」タブをクリック 
して、各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアップサ_ノの種類」の欄は、 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet 」 を 
選択します。 

「この接続は次の項目を使用します」の欄は、「インター 
ネットプロトコル( TCP / IP )」を選択します。 

「 QoS パケットスケジューラ」は設定変更ができません 
ので、そのままにしておいてください。 

続いて「設定」をクリックします。 

-般 ISP などに接続する場合の TCP / IP 設定は、 ISP ま 
たはネットワーク管理者に確認してください。 


15 は 


てのチェックを外して、 
をクリックする 



手順14の画面に戻り、 「 OKJ をクリックする 
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Windows 2000でダイヤルアップネットワークの設定をする 
1 「スター ト>「 プ□グラム J ►「アクセサリ」►「通信」 

►「 ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く 


2 「ネットワークとダイヤルアップ接続」の中の「新しい接続 
の作成」をダブルクリックする 



新 1 


3 「所在地情報」の画面が表示された場合は、「市外局番 j を入力して、 
roKj をクリックする 

•「所在地情報」の画画才、手順2で「新しい接続の作成」を初めて起動したときのみ表示されます。 

• 2 回目以降は、この画面は表示されず、「ネットワークの接続ウィザ_ド」の画面が表示されるので、手順5に進んで 
ください。 

4 「電話とモデムのオプション j が表示されたら、 「 okj をクリックする 


5 「ネットワークの接続ウイザー 
ド J の画面が表示された5、「次 
へ J をクリックする 



g r インターネットにダイヤルアップ接続する」を選択して、「次へ」をク 
u ックする 

7 「インターネット接続を手動で設定するか、またはローカルエリア 
ネットワーク ( LAN ) を使って接続します」を選択して、「次へ」をク 
U ックする 

8 「電話回線とモデムを使ってインターネットに接続します」を選択し 
て、「次へ」をクリックする 

Q 「インターネットへの接続に使う 
モデムを選択する」の欄が 
「FOMA P 03 BJ になっている 
ことを確認して、「次へ」をクリッ 
クする 

•選択されていない場合には 、 「FOMA P 03 B 」 を選択 
します。 

•お使いになるパソコンの動作環境によっては、「モデ 
ムの選択」の画面は表示されません。その場合は、手順 
10へ進みます。 
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in 「電話番号」の欄に接続先番号を 
入力する 

* 「市外局番」の欄には何も入力しません。 

• 「市外局番とダイヤ レ情報を使う」のチェックを外し 
ます。 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P .22 参照 0 




ステ9ブ1:インターネ9トアカウントの接转格篇 



BP へ©接続に使ぅ電話番号を入力してください0 

市外局番 ㈤ 電話番号の 

| - |*99林*3詞 

国/地域名 til 番号 ◎ 

『日本<&0 

d 


r 市外局杳とタイヤル傕報を使う⑪ 

№“■11■鼸歡 r して拠 .1 



< 戻5®) | 次へ ( H ) > 1 

キャン也レ| 



11 r 詳細設定 j をクリックする 


1 ? 「接続」タブの中の設定を行う 

^ 「接続の種類」、「ログオンの手続き」について、インター 
ネッ トサービスプ□バイダまたはネットワーク管理者 
から指定されたとおり設定します。 

設定を確認したら、「アドレス」タブをクリックします。 

•「接続」タブでの設定内容については、インターネット 
サービスプ□パイダまたはネットワーク管理者へお 
問い合わせください。 


1 Q 丨 P アドレスおよび DNS ( ドメイ 
ンネームサービス)アドレスの設 
定を行う 

「 IP アドレス」、 「 ISP による DNS ( ドメインネームサー 
ビス）アドレスの自動割り当て」について、インターネッ 
トサービスプ□バイダまたはネットワーク管理者から 
指定されたとおり設定します。 

すべての入力が終わったら、 「0 K 」 をクリックします。手 
順1◦の画面に戻るので、「次へ」をクリックします。 

• IP アドレスおよび DNS アドレスの設定内容について 
は、インターネットサービスプ□パイダまたはネット 
ワーク管理者へお問い合わせください。 



0 K ] ー キャンセル 



接続アドレス| 


- IP アドレス—— 

インタ-ネットサ~ビスブ□バイ如:よ自勒割り当て© 
r 常に使用する設定哑 

IP アドレス:<2: | 


-BP (こよ DNS (ドメインネームサ ーt： ス〉アドレスの自劫割り当て—— 

腔 Fi .-: よ著，.[:小控,…方^ 

r 常に使用する設定®: 

プライ刘 DNS it-/'；-® | 

別の DNS サ勺卜败 | 


0K | キャンセル 
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id 「ユーザー名 j 、 「パスワード」の欄 
にインターネットサービスプロ 
バイダまたは管理者から指定さ 
れたユーザー名とパスワードを 
入力して、「次へ」をクリックする 

• mopera U または mopera へ接続する場合は、ユー 
ザー名とパスワードは空欄でも接続できます。この場 
合、「ユーザー名を空白のままにしておきますか？」と 
いう画面と「パスワードを空白のままにしておきます 
か？」という画面が表示されます。それぞれの画面で 
「はい」をクリックして手順15へ進みます。 

15 「接続名」の欄に任意の名前を入 
力して、「次へ」をクリックする 

•ここでは例として 「 SAMPLE 」 と入力します。 



1111111 11111“ 丨 ^^^^^ —P 2U 

ステ9プ3:コンビ: 1^5® 設定 

インタ-ネツト©アカウントに関する惟報は、タイヤルアツブ接続として、指定した名前と一输こ表示されま 
タイヤルアツブ接続の名前を入力してください。 1 SP の名前で•も、自分の好きな名前で•もかまいません。 


接続名(公 
| SAMPLE | 


く戻る(段」次へ ( N ) >」 — キャン也レ J 


1 g 「いいえ」を選択して、「次へ J をクリックする 

•インターネットメールの設定をする場合は、「はい」を選択します。 

•設定する場合の詳細については、インターネットサービスプ□パイダまたはネットワーク管理者へお問い合わせく 
ださい。 

1了 続いて 「 TCP / IPJ の設定をする 

•インターネット接続ウィザードを終了する画面が表 
示された場合は、「今すぐインターネットに接続する 
にはここを選び[完了]をクリックしてください」の 
チェックを外して、「完了」をクリックします。 



18 「スタ- KI ►「プログラム」►「アクセサリ J ►「通信」 
► r ネットワークとダイヤルアップ接続」を開く 


19 手順15で入力した接続先名の 
アイコンを選択して、「ファイル J 
メニュ ー 

►「プロパティ J を選択する 
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20 「全般」タブで設定を確認する 

•パソコンに2台以上のモデムが接続されている場合 
は、「接続の方法」の欄で「モデムー FOMA P 03 B 」 に 
チェックが付いているのを確認します。チェックが付 
し、ていない場合には、チェックを付けます。 
♦「ダイヤル情報を使う」にチェックが付いていないこ 
とを確認します。チェックされている場合にはチェッ 
クを外します。 

• TFOMA P 03 B 」 に割り当てられる COM ポート番号 
は、お使いのパソコンによって異なります。 

• mopera U に接続する場合、接続先番号には「*99* 
* *3#」を入力します。 

mopera U 以外の接続先番号については P .22 参照 0 


91 r ネットワーク」タブをクリック 
して、各種設定を行う 

「呼び出すダイヤルアッ プサ _j (一の種類」の欄は、 
「 PPP:Windows 95/98/ NT 4/2000, Internet 」 を 
選択します。 

コンポーネントは「インターネットプロトコル ( TCP / 
IP )」 のみをチェックします。 

続いて「設定」をクリックします。 


2? すべてのチヱツクを外して 「okj 
をク 1 j ツクする 





r LCP 拡張を使う (£) 

「ソフトウIアによる圧縮を行う妙 
厂 E 3対してマル邦%る. 


OK j _キャンセル J 


23 手順 21 の画面に戻り、 「 okj をクリックする 
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ダイヤルアップ接続する 


Windows Vista でダイヤルアップ接続する 

P-6 の手順に従って、 FOMA 端末とバソコンを接続します。 

1 ria (スタート) j ►「接続先」を開く 

? 接続先を選択して「接続」をク 
u ックする 

j 職^ SAMPLE ダイヤルアツ:^^ 


追加のネットワークを検出できない遲由を診断します 

接持または太、 y — 

ネ、 y トワークと共有センターを aa 声ます 

f sm°) I 



3 内容を確認して r ダイヤル」をクリックする 

• mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます。 


4 



接続中の状態を示す画面が表示 
される 

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 
処理が行われます。 


接続完了後、 r 閉じる j をクリック 
する 

•ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧した 
り、電子メールなどを利用できます。 




[ 圈〇る沿 1 
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Windows XP でダイヤルアップ接続する 

P .6 の手順に従って、 FOMA 端末とバソコンを接続します。 




「スタート J ►「すべてのプログラム」►「アクセサリ J ►「通信 J 
►「 ネットワーク接続」を開く 


接続先を開く 

「ダイヤルアップネットワークの設定をする」で設定し 
た ISP 名 （ P .26 参照)のダイヤルアップの接続先アイコ 
ンを選択して「ネットワークタスク」 — 「この接続を開始 
する」を選択するか、接続先のアイコンをダブルクリツ 
クします。 



内容を確認して「ダイヤル」をクリツクする 

• mopera U または mopera へ接続する場合は、ユーザー名とパスワードは空欄でも接続できます 0 


4 接続中の状態を示す画面が表示 
されます 

この間にユーザー名、パスワードの確認などのログオン 
処理が行われます。 


5 接続完了です 

接続が完了すると、タスクバーのインジケータから、 

メッセージが数秒間表示されます。 

•ブラウザソフトを起動してホームページを閲覧した 
り、電子メールなどを利用できます。 

•メッセージが表示されない場合は、接続先の設定を再度確認してください。 



お知らせ 


•ダイヤルアップ設定を行った FOMA 端末でダイヤルアップ接続を行ってください。異なる FOMA 端末を接続する場合は、 
再度、 FOMA 通信設定ファイル（ドライパ)のインス I -- ルが必要になることがあります。 

•通信中は FOMA 端末の消費電力が大きくなります。 

■バケット通信中は、 FOMA 端末に通信状態が表示されます。 - r 

「▼」（通信中、データ送信中） 「▲」（通信中、データ受信中） 1 ^ 


「!]_•」（通信中、データ送受信なし） 「(発信中、または切断中) 

「 t 」 （着信中、または切断中） 

• 64 K データ通信中は、 FOMA 端末に rtf 」 が表示されます。 




通信を切断する 

タスクトレイのダイヤルアップアイコンをクリック 
する 

幽 

m：m 


2 「接続または切断」を選択し「切断」をクリックして、「閉じる j をクリッ 

クする 

く Windows XP、Windows 2000の場合〉 

「切断」をクリックする 


お知らせ 


•ブラウザソフトを終了しただけでは、通信回線は切断されない場合があります。確実に切断するためには、この手順に従つ 
て回線を切断してください。 

•パソコンに表示される通信速度は実際の通信速度とは異なる場合があります。 
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ットワークに接続できないときは 


ネットワークに接続できない(ダイヤルアップ接続ができない)場合は、まず以下の項目について確認 
してください。 


こんなとぎは 

こうします 

「 P -03 巳」がパソコン 
上で認識できない 

-お使いのパソコンが動作環境 ( P .3 参照)を満たしているかを確認してください。 

•「 FOMA 通信設定ファイル」（ドライバ)がインス!ルされているか確認してください。 

- FOMA 端末がパソコンに接続され、電源が入っているか確認してください。 

- FOMA 充電機能付 USB 接続ケーブル〇1/〇2(別売)がしっかりと接続されているかを確認し 
てください。 

相手先に接続できない 

• ID (ユ_ザ_名)やパスワードの設定が正しいかどうか確認してください。 

- 「mopera U 」 または 「 mopera 」 のように発信者番号の通知が必要な場合、電話番号に「184」を 
付加していないかどうかを確認してください。 

-モデムのプ□パティで「フロー制御を使う」にチェックが付いていることを確認してください。 

• 上記の確認を行っても相手先に接続できない場合は、インターネットサービスプ□パイダまた 
はネットワーク管理者に設定方法などについてご相談ください。 


64K データ通信の設定 

「ドコモコネクションマネージャ」を使わずに、 64 K データ通信の接続を設定する方法について説明し 
ます。 


ダイヤルアップ接続と TCP / IP の設定 


64 K データ通信のダイヤルアップ接続と TCP / IP の設定はバケット通信での設定 ( P . 18参照)と同じ 
です。 

以下の点に注意して操作してください。 

• 64 K データ通信では接続先 ( APN ) の設定をする必要はありません。ダイヤルアップ接続の接続先にはインターネットサー 
ビスプ □バイダまたはネッ トワークの管理者から指定された接続先の電話番号を入力してください 。 （mopera U に接続す 
る場合は「* 870 l 」、 mope 「 a に接続する場合は「* 9601」と電話番号欄に入力してください。） 

•「発信者番号通知/非通知の設定」、「その他の設定」は必要に応じて設定してください。 

(mopera U または mopera に接続する場合、発信者番号の通知が必要です。） 

•設定内容の詳細については、インターネットサービスプ□バイダまたはネットワークの管理者にお問い合わせください。 


接続•切断のしかた 


バケツト通信での操作と同じです。 P . l 7、 P .33、 P .34 の手順に従って操作してください。 
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AT コマン 


AT コマンドとは、パソコンで FOMA 端末の機能の設定や変更を行うためのコマンド(命令)です。 


※八丁コマンドー覧では、以下の略を使用しています。 

[ AT ]： FOMA P 03 B Command Port で使用できるコマンドです。 
[ M ]： FOMA P 03 B (モデム)で使用できるコマンドです。 

[& F ] : AT & F コマンドで設定が初期化されるコマンドです。 

[& W ]： AT & W コマンドで設定が保存されるコマンドです。 

ATZ コマンドで設定値を呼び戻せます。 


お知らせ 


•外部機器から発信 • AT コマンド発信を行った場合、 2 inl の A モード、デュアルモード中は A ナンバー、 B モード中は B ナン 
バーで発信します。 


AT コマンドの入力形式 

AT コマンドの入力は通信ソフトのターミナルモード画面で行います。必ず半角英数字で入力してくだ 
さい0 
♦入力例 

ATD 氺99 * * * 1 # 1<-1| 

リターンマーク 

-パラメータ 

-コマンド 

• AT コマンドはコマンドに続くパラメータ(数字や記号)を含めて、必ず1行で入力します。 


お知らせ 


•ターミナルモードとは、パソコンを1台の通信端末(ターミナル)のように動作させるモードのことです。キ_ボ_ドから入 
力した文字が通信ポートに接続されている回線に送られます。 


オンラインデータモードとオンラインコマンドモードを切り替える 

FOMA 端末をオンラインデータモードとオンラインコマンドモードに切り替えるには、以下の2つの 
方法があります。 

•「+++ J コマンドまたは 「 S 2」 レジスタに設定したコードを入力します。 
•「八丁&01」に設定されているときに汨3-2320^の日闩信号を0「「にします。 

•オンラインコマンドモードからオンラインデータモードに切り替える場合は、 「 ATOgj と入力します。 

※[^巳インタフエースにより、 RS -232 C の信号線がエミユレートされていますので、通信アプリによる RS -232 C の信号線 
制御が有効になります。 


■設定の保存について 

AT + CGDCONT コマンドによる接続先 ( APN ) 設定、 AT + CGEQMIN / AT + CGEQREQ コマンドによる QoS 設定、 
AT * DGAPL / AT * DGARL / AT * DGANSM コマンドによる着イ言言午可巨否設定、 AT * DGPIR コマンドによるノてケット 
通信の番号通知•非通知の設定、および AT + CLIR コマンドによる発番号通知制限の設定を除き、 AT コマンドによる設定は、 
FOMA 端末の電源 OFF _ ON または外部機器の取り外し時に初期化されてしまいますのでご注意ください。なお、 [& W ] が付 
いているコマンドについては、設定後に 「 AT & Wg 」 と入力することにより設定を保存できます。このとき、 [& W ] が付いて 
いる他の設定値も同時に保存されます。これらの値法、電源 OFF _ ON 後であっても、 「 ATZy 」 と入力することにより、設定 
値を復元できます。 
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AT コマンドー覧 


AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

A/ 

直前に実行したコマンドを 
再実行します。またキヤ 


_ 

N 

0K 

[M] 

リッジリターンは不要です。 




AT%V 

FOMA 端末のパージョンを 


- 

AT%V 


表します。 



Verl.00 

[M] 




OK 

AT&Cn 

□TE への回路 C □信号の動 

n=0 : 

C □は常に CN 

AT&C1 

[M] 

作条件を選択します。 

门=1: 

C □は相手モデムのキヤリアに応じて変 

OK 

[&F][&W] 



化します。（初期値） 


AT&Dn 

□TE から受け取る回路 ER 

n=0 : 

ER の状態を無視します。（常に ON とみ 

AT&D1 


信号がオン/オフ遷移した 


なします。） 

OK 


ときの動作を選択します。 

门=1: 

ER が ON から OFF に変化すると、オン 
ラインコマンド状態になります。 




门=2 : 

ER が ON から OFF に変化すると、オフ 


[M] 



ラインコマンド状態になります。（初期 


[&F][&W] 



値） 


AT&En 

接続時の速度表示の仕様を 

n=0 : 

無線区間通信速度を表示します。 

AT&E0 

[M] 

選択します。 

门=1: 

□TE シリアル通信速度を表示します。 

OK 

[&F][&W] 



(初期値） 


AT&Fn 

すべてのレジスタを工場出 

n=0 のみ指定可能です。（省略可） 

— 


荷時の設定値に戻します。 
通信中に本コマンドが入力 
された場合、回線切断処理 




[AT] 

を行います。 




AT&Sn 

□TE へ出力するデータセッ 

n=0 : 

□ R は常に CN (初期値） 

AT&S0 

[M] 

トレディ信号の制御を設定 

门=1: 

□ R は回線接続時（通信呼確立時）に 

OK 

[&F][&W] 

します。 


CN となります。 


AT&Wn 

現在の設定値を記憶します。 

n=0 のみ指定可能です。（省略可） 

— 

[M] 





AT*DANTE 

アンテナの本数を表示しま 

0 : 

FOMA 端末のアンテナが圏外 

AT*DANTE 


す。 （0 〜 3) 

1: 

FCMA 端末のアンテナが0本または1本 

*DANTE:3 



2 : 

FCMA 端末のアンテナが2本 

OK 



3 : 

FOMA 端末のアンテナが3本 

AT 氺 DANTE=? 
*DANTE:(0-3) 

[AT] 




OK 

AT*DGANSM=n 

パケット着信呼に対する着 

n=0 : 

着信拒否設定および着信許可設定を無 

AT*DGANSM=0 


信拒否/許可設定のモード 


効にします。（初期値） 

OK 


を設定します。 

门=1: 

着信拒否設定 （AT*DGARL) を有効 

AT^DGANSM? 


本コマンドによる設定は、 


にします。 

*DGANSM:0 


設定コマンド入力後のパ 

n=2 : 

着信許可設定 （AT*DGAPL) を有効 

OK 


ケット通信着信呼に対し有 


にします。 


[M] 

効となります。 

AT*DGANSM? :現在の設定を表示します。 


AT*DGAPL=n 

パケット着信呼に対して着 

n=0 : 

<cid> で定義された APN を着信許可リ 

AT*DGAPL=0,1 

[,cid] 

信許可を行う APN を設定し 


ストに追加します。 

OK 


ます。 

门=1: 

<cid> で定義された APN を着信許可リ 

AT^DGAPL? 


APN の設定は、 


ストから削除します。 

*DGAPL:1 


AT+CGDCCNT で定義さ 



OK 


れた <cid> パラメータを用 

<cid> が省略された場合には、すべての cid に 

AT*DGAPL 二 1 


います。 

適用します。 

OK 





AT*DGAPL? 

[M] 


AT*DGAPL? :着信許可リストを表示します。 

OK 

AT 氺 DGARL=n 

バケット着信呼に対して着 

门=0 : 

<cid> で定義された APN を着信拒否リ 

AT*DGARL=0,1 

[,cid] 

信拒否を行う APN を設定し 


ストに追加します。 

OK 


ます。 

门=1: 

<cid> で定義された APN を着信拒否リ 

AT^DGARL? 


APN 設定は、 


ストから削除します。 

氺 DGARL1 


+CGDCONT で定義された 



OK 


<cid> パラメータを用いま 

cid が省略された場合には、すべての cid に適用 

AT*DGARL 二 1 


す。 

します。 


OK 

AT^DGARL? 

[M] 


AT*DGARL? :着信拒否リストを表示します。 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT * DGPIR=n 

本コマンドの設定は、発信 

n =0 : APN をそのまま使用します。（初期値） 

AT * DGPIR =0 


時、着信時に有効となりま 

n = l : APN に"184”を付加して使用します。 

OK 


す。 

(常に非通知） 

AT ^ DGPIR ? 


ダイヤルアップネットワー 

n =2 : APN に" 186" を付加して使用します。 

* DGPIR :0 


クでの設定でも、接続先の 

(常に通知） 

OK 


番号に186 (通知）/ 

184 (非通知）を付けるこ 
とができます。 （ P .23 参 

AT * DGPIR ? :現在の設定を表示します。 


[ M ] 

照） 



AT 氺 DRPW 

受信電力指標を表示します。 

— 

AT 氺 DRPW 


(0 :最小値〜75 :最大値） 


* DRPW :0 

[ AT ][ M ] 



OK 

+++ 

オンライン状態のとき、エ 
スケープシーケンスが実行 
されると回線を切断するこ 
となくオンラインコマンド 



[ M ] 

状態に移行します。 



AT+CAOC 

現在もしくは直前呼の課金 

リザルト： + CAOC :" n " 

AT+CAOC 


情報を表示します。 

n :課金情報を16進数で表示します。 

+ CAOC :"00001 E " 

[ M ] 



OK 

AT+CBC 

パッテリー状態を表示しま 

リザルト： + CBC : n,m 

AT+CBC 


す。 

n =0 : FOMA 端末が充電池により動作 

+C 巳 C :0,80 



している状態。 

OK 



n=l :充電中状態。 

n =2 :充電池が取り外されている状態。 

n =3 :電源供給に問題がある状態。 


[ M ] 


m =0 〜100 :電池残量 


AT + CBST = n , l ,0 

利用するベアラサービスの 

门=116 : 64000 bps (bit transparent ) (初 

AT + CBST =1 16,1,0 


設定を行います。 

期値） 

OK 



n = l 34 : 64000 bps ( multimedia ) 

AT + CBST ? 

[ M ] 



+ CBST :1 16,1,0 

[& W ][& F ] 



OK 

AT + CDIP=n 

着信時に着サブアドレスを 

n =0 :着信時に着サブアドレスを表示しませ 

AT + CDIP =0 


パソコンに表示するかどう 

ん。（初期値） 

OK 


かの設定をします。 

n = l :着信時に着サブアドレスを表示します。 

AT + CDIP ? 



リザルト ： +CDIP : < n >,< m > 

+ CDIP :0,1 



m =0 :マルチナンパー未契約 

OK 

_[ AT ] 


m = l :マルチナンパー契約中 


[& F ][& W ] 


m =2 :不明 


AT+CEER 

直前の呼の切断理由を表示 

< report > 

AT+CEER 


します。 

切断理由一覧 （ P .45 参照） 

+ CEER :36 

[ AT ][ M ] 



OK 

AT+CGDCONT 

パケット発信時の接続先 

P .43 参照。 

P .43 参照。 

[ M ] 

( APN ) を設定します。 



AT+CGEQMIN 

バケット通信確立時にネッ 

AT + CGEQMIN 二[パラメータ] 

P .44 参照。 


トワーク側から通知される 

P .44 参照。 



QoS (サービス品質）を許 

AT+CGEQMIN 二？ 



容するかどろかの判定基準 

設定可能な値のリストを表示します。 



値を登録します。 

AT + CGEQMIN ? 


[ M ] 


現在の設定を表示します。 


AT+CGEQREQ 

バケット通信の発信時に 

AT + CGEQREQ 二[パラメータ] 

P .44 参照。 


ネットワークへ要求する 

P .44 参照。 



QoS (サービス品質）を設 

AT+CGEQREQ 二？ 



定します。 

設定可能な値のリストを表示します。 
AT + CGEQREQ ? 


[ M ] 


現在の設定を表示します。 


AT+CGMR 

FOMA 端末のパージョンを 

— 

AT+CGMR 


表しま^"。 


1234512345123456 

[ M ] 



OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CGREG=n 

ネットワーク登録状態を通 

n =0 :通知なし。（初期値） 

AT + CGREG =1 


知するかどうかを設定しま 

n = l :通知あり。圏内•圏外が切り替わった 

OK 


す。応答される通知により 

ときに通知します。 

(通知ありに設定） 


圏内/圏外を表示します。 

(問い合わせ） 

AT + CGREG ? 



AT + CGREG ? 

+ CGREG :1,0 



+CGREG : < n >,< stat > 

OK 



n :設定値 

(圏外を意味している） 



stat : 

0:パケット圏外 

(圏外から圏内に移動した場 



1:パケット圏内 

合） 

[ M ] 


4 :不明 

+ CGREG :1 

[& F ][& W ] 


5 :バケット圏内（□—ミング中） 


AT+CGSN 

FOMA 端末の製造番号を表 

— 

AT+CGSN 


TJX しま9 〇 


123456789012345 

[ M ] 



0 K 

AT + CLIP=n 

64 K データ通信/テレビ電 

n =0: 通知しません。（初期値） 

AT + CLIP =0 


話着信時に相手の発信番号 

n = l :通知します。 

OK 


をパソコンに表示できます。 

リザルト ： +CLIP : < n >,< m > 

AT + CLIP ? 

+ CLIP :0,1 



m =0 :発信時の相手に番号を通知しない NW 

OK 



設定 




m = l :発信時の相手に番号を通知する NW 設 


[ AT ][ M ] 


定 


[& F ][& W ] 


m =2 :不明 


AT + CUR 二 n 

64 K データ通信/テレビ電 

n =0 : CLIR サービスの契約に従い、発番通知 

AT + CUR =0 


話通信を発信するとき、電 

されます（されません)。 

OK 


話番号を相手に通知するか 

n = l :通話相手に番号発信しません。 

AT + CLIR ? 


どうかを設定します。 

n =2 :通話相手に番号発信します。（初期値） 

+ CLIR :0,1 



リザルト ： +CLIR : < n >,< m > 

OK 



m =0: CUR は起動していません。（常時通知） 

AT + CUR 二？ 



m = l : CUR は起動しています。（常時非通知） 

+ CLIR :(0-2) 



m =2 :不明 

m =3: CUR テンポラリーモード（非通知デ 

OK 



フオルト） 




m =4: CUR テンポラリーモード（通知デフオ 


[ M ] 


ルト） 


AT + CMEE=n 

FOMA 端末のエラーレポー 

n =0 :通常の ERROR リザルトを用います。 

AT + CMEE =0 


卜の有無の設定を行います。 

(初期値） 

OK 



n = l : +CME ERROR : < e 「「> リザルトコー 

AT+CNUM 



ドを使用し、 < e 「「> は数値を用います。 

ERROR 



n =2 : +CME ERROR : < e 「「> リザルトコー 

AT + CMEE =1 



ドを使用し、<日「「>は文字を用います。 

OK 



AT + CMEE ? :現在の設定を表示します。 

AT+CNUM 



右記は FOMA 端末や接続に異常がある場合のコ 

+CME ERROR : 10 



マンドの実行例です。 

AT + CMEE =2 



+CME ERROR リザルトコードは下記のとおり 

OK 



です。 

AT+CNUM 



1: no connection to phone 

+CME ERROR : SIM 



10: SIM not inserted 

not inserted 



15: SIM wrong 


[ M ] 


16 : incorrect password 


[& F ][& W ] 


100: unknown 


AT+CNUM 

FOMA 端末の自局電話番号 

number ： 電話番号 （2 in 1 のモードが B モード 

AT+CNUM 


を表爪します 0 

の場合は、 B ナンパーを表示します。） 

+ CNUM :,"+8190123 



type :129もしくは145 

45678",145 



129:国際アクセスコード+を含まな 
い 

145:国際アクセスコード+を含む 

OK 

[ AT ]_ 


リザルト: + CNUM : ，く number 〉 ，く type > 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + C 0 PS = n ,2 ,m 

接続する通信事業者を選択 

n =0 :才一卜（自動的にネットワークを検索し 

AT + COPS =1,2；44 F 001" 

[ M ] 

します。 

て通信事業者を選択します。）（初期値） 
n = l :マニュアル （ m に設定された通信事業者 
に接続します。） 

n =2 :通信事業者との接続を解除（切断）しま 
す。 

n =3 :マッピングは行いません。 
n =4 :マニュアルオート （ m に指定された通信 
事業者に接続できなかった場合に「オー 
卜」の処理を行います。） 
m :国番号 （ MCC ) と通信事業者番号 

( MNC ) を16進数の値で表します。書 
式は以下の通りです。 

Digit 1 of MCC - • - octet 1 bits 1 to 4. 

Digit 2 of MCC - • - octet 1 bits 5 to 8. 

Digit 3 of MCC - • - octet 2 bits 1 to 4. 

Digit 3 of MNC - • - octet 2 bits 5 to 8. 

Digit 2 of MNC - • - octet 3 bits 5 to 8. 

Digit 1, of MNC - • - octet 3 bits 1 to 4. 

OK 

AT+CPAS 

FOMA 端末へ制御信号を送 

U ザルト ： +CPAS : n 

AT+CPAS 

[ M ] 

出できるかを表示します。 

n =0 : FOMA 端末に対し、制御信号の送受信 
が可能である。 

n = l : F 0 MA 5 器末に対し、制御信号の送受信 
が不可能である。 

n =2 :不明(制御信号の送受信は保証されない） 
n =3 : F 0 MA 5 器末に対し、制御信号の送受信 
が可能であり、かつ着信中である。 
n =4 : F 0 MA 5 器末に対し、制御信号の送受信 
が可能であり、かつ通信中である。 

+ CPAS :0 

OK 

AT + CPIN = n,m 

UIM に関するパスワード 

UIM が PIN 1 / PIN 2 入力待ち状態の時 

AT + CPIN ="1234" 


( PIN 1/ PIN 2) の入力を行い 

n : PIN 1/ PIN 2 

OK 

[ M ][ AT ] 

ます。 

UIM が PIN 1 / PIN 2 □ック解除失敗により PIN 
□ック解除コード入力待ち状態の時 
n : PIN ロック解除コード 
m :新しい PIN 1/ PIN 2 

AT + CPIN ? :現在の SIM に関して要求されて 
いるコ_ド入力の状態を表示し 
ます。 

リザルト ： +CPIN : く state 〉 
< state>=READY :コード入力要求なし 

< state>=SIM PIN : PIN 1コード入力待ち 
< state>=SIM PIN 2 : PIN 2 コード入力待ち 
< state>=SIM PUK : PIN 1□ック解除失敗 
により PIN □ック解 
除コード入力待ち 

< state>=SIM PUK 2 : PIN 2 □ック解除失敗 
により PIN □ック解 
除コード入力待ち 

AT + CPIN =" 12345678"," 

1234" 

OK 

AT + CPIN ? 

+ CPIN:SIM PIN 

OK 

AT + CR=n 

回線接続時に CONNECT の 

n =0 :表示しません。（初期値） 

AT + CR =1 


リザ J レトコードを表示する 

n — 1-表 tit します。 

OK 


前に、ベアラサービス種別 

< se 「 v > :パケット通信を意味する" GPRS " の 

ATD *99* 氺氺 1# 

[ M ] 

[& F ][& W ] 

を表爪します。 

み表71\します。 

(回線種別により" SYNC "、 

" AV 64 K " を表示します。） 

AT + CR ? :現在の設定値を表示します。 

+CR : GPRS 

CONNECT 

AT + CRC=n 

着信時に拡張 1 」ザルトコー 

n =0 : + CRING を使用しません。（初期値） 

AT + CRC =0 


ドを使用するかどうかを設 

n = l : +CRING .く type 〉 を使用します。 

OK 

[ AT ]_ 

[& F ][& W ] 

定します。 

AT + CRC ? で現在の設定を表示します。 

+ CRING の書式は次のとおりです。 

+CRING : く type 〉 

PPP パケット呼着信時 

+CRING : GPRS " PPP ",„< APN > 

AT + CRC ? 

+CRC : 0 

OK 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

AT + CREG=n 

圏内 • 圏外情報の表示に関 

n =0 :通知なし。（初期値） 

AT + CREG =1 


するリザルト表示の有無を 

n = l :通知あり。圏内•圏外が切り替わった 

OK 


設定します。 

ときに通知します。 

(通知ありに設定） 



(問い合わせ） 

AT + CREG ? 



AT + CREG ? 

+CREG :1,0 



+CREG : < n >,< stat > 

0 K 



n : 設定値 

(圏外を意味している） 



stat : 

0: 音声圏外 

(圏外から圏内に移動した場 



1: 音声圏内 

合） 

[ AT ][ M ] 


4 : 不明 

+CREG :1 

[& F ][& W ] 


5 : 音声圏内 （□— S ング中） 


AT + CUSD = n ,"< str >",0 

ネットワークに対して、付 

n =0 :中間リザルトを表示しません。（初期値） 

AT + CUSD =0, 


加サービスの設定や問い合 

n = l :中間リザノレトを表示します。 

OK 


わせを行います。 

< str > :サーピスコード 

AT + CUSD =1,"*148 T 0 



中間リザルト： m ,"< str >",0 

000#",0 



m =0 :設定完了を示します。 

+ CUSD :0,"148*7#",0 

[ M ] 


m = l :ネットワークから更に情報が要求されて 

OK 

[& F ][& W ] 


いることを示します。 


AT + FCLASS=n 

FOMA 端末に通信種別を設 

n =0 :データ通信（初期値） 

AT + FCLASS =0 

[ M ] 

[& F ][& W ] 

定します。 


OK 

AT+GCAP 

FOMA 端末がサボートする 

U ザルト +GCAP : n 

AT+GCAP 


AT コマンドのリストを表示 

n=+CGSM : GSM コマンドの一部または全 

+ GCAP :+ CGSM,+FCLA 


します。 

部をサボートします。 

SS.+W 



n 二 + FCLASS : + FCLASS コマンドをサボート 

OK 



します。 


[ M ] 


n=+W : + W コマンドをサボートします。 


AT+GMI 

メーカ名 （ Panasonic ) を 

- 

AT+GMI 


表します。 


Panasonic 

[ M ] 



OK 

AT+GMM 

FOMA 端末の製品名 

— 

AT+GMM 


(FOMA P -03 B ) を表示し 


FOMA P 03 B 

[ M ] 

ます。 


OK 

AT+GMR 

FOMA 端末のパージョンを 

- 

AT+GMR 


表しま^"。 


Verl .00 

[ M ] 



OK 

AT + IFC = n,m 

フロー制御方式の選択を行 

n : DCE by DTE 

AT + IFC =2,2 


います。 

m : DTE by DCE 

OK 



0 :フロー制御なし 




1: XON / XOFF フロー制御 




2 : RS / CS ( RTS / CTS ) フロー制御 


[ M ] 


初期値は n , m =2.2 


[& F ][& W ] 


AT + IFC ? で設定値を問い合わせます。 


AT + WS 46 =n 

FOMA 端末の無線通信網を 

FOMA 端末では本コマンドによる無線通信網の 

AT + WS 46=22 


選択します。 

選択は行わないため、モード設定に対しては 

ERROR 



ERROR を応答します。 
n =12 : GSM/GPRS 
n =22 : W-CDMA (Wideband CDMA ) 

AT + WS 46? 

25 

OK 

[ M ] 


n =25 :自動選択 


ATA 

FOMA 端末が着信した モー 

- 

RING 


ドに従って着信処理を行い 


ATA 

[ AT ] 

ます。 


CONNECT 

ATD 

FOMA 端末に対してパラ 

< cid > :1〜10。 + CGDCCNT で言受定した 

ATD 氺 99* 氺 * 1 # 


メータ、ダイヤルパラメー 

APN を表します。 cidl に発信する場合 、 「ATD 

CONNECT 


夕の指定に従って自動発信 

*99* * *#」と省略できます。 


[ AT ] 

処理を行います。 



ATEn 

コマンドモードにおいて 

n =0 :エコーパックなし 

ATE 1 

[ AT ][ M ] 

□ TE に対するエコーバック 

n = l :エコーパックあり（初期値） 

OK 

[& F ][& W ] 

の有無を指定します。 



ATHn 

FOMA 端末に対してオン 

n =0 :回線を切断します。（省略可） 

(パケット通信中） 


フック動作を行います。 


+++ 




ATH 

[ AT ][ M ] 



NO CARRIER 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATIn 

認識コードを表示します。 

n =0 

「NTT DoCoMo 」 を表示します。 

ATI 0 



n=l 

製品名を表示します。 （+ GMM と同じ） 

NTT DoCoMo 



n =2 

FOMA 端末のパージョンを表示します。 

OK 




(+ GMR と同じ） 

ATI 1 



n =3 : 

: ACMP 情報要素を表示します。 

FOMA P 03 B 



n =4 : 

: FOMA 端末で通信可能な機能の詳細を 

OK 

[ AT ][ M ] 



表します。 


ATOn 

通信中にオンラインコマン 

n =0 : 

:オンラインコマンドモードからオンラ 

ATO 


ドモードから、オンライン 


インデータモードに戻します。（省略可） 

CONNECT 

[ M ] 

データモードに戻ります。 




ATQn 

□ TE へのリザルトコードを 

n =0 :リザルトコードを表示します。（初期値） 

ATQ 0 


表示するかどうか設定しま 

n = l : 

:リザルトコードを表示しません。 

OK 


す。 



ATQ 1 

[ M ] 




(このとき、 OK は応答され 

[& F ][& W ] 




ません。） 

ATS 0 =n 

FOMA 端末が自動着信する 

n =0 : 

:自動着信しません。（初期値） 

ATS 0=0 


までの呼び出し回数を設定 

n = l ハ 

-255 :指定したリング回数で自動着信し 

OK 


します。 


ます。 

ATS 0? 



(门ミ10のとき、パケット （ ppp ) 着信の場合 

000 

[ M ] 


は、自動着信せず約30秒で切断されます。） 

OK 

[& F ][& W ] 


ATS 0? で設定値を問い合わせます。 


ATS 2 =n 

エスケープキャラクタの設 

n =43 :初期値 

ATS 2=43 


定を行います。 

n =127: エスケープ処理は無効。 

OK 





ATS 2? 

[ M ] 


ATS 2? で設定値を問い合わせます。 

043 

[& F ] 




OK 

ATS 3 =n 

キャリッジリターン （ CR ) 

n=lG 

) :初期値 （ n = 13のみ指定可） 

ATS 3=13 


キャラクタの設定を行いま 



OK 


す。 

ATS 3? で設定値を問い合わせます。 

ATS 3? 

[ M ] 




013 

闕 




OK 

ATS 4 =n 

ラインフィード ( LF ) キャ 

n = l 0 :初期値 （ n = l 0のみ指定可） 

ATS 4=10 


ラクタの設定を行います。 



OK 



ATS 4? で設定値を問い合わせます。 

ATS 4? 

[ M ] 




010 

[& F ] 




OK 

ATS 5 =n 

バックスペース ( BS ) 

n =8 : 

:初期値 （ n =8 のみ指定可） 

ATS 5=8 


キャラクタの設定を行いま 



OK 


す。 

ATS 5? で設定値を問い合わせます。 

ATS 5? 

[ M ] 




008 

[& F ] 




OK 

ATS 30 =n 

不活動タイマ（分）を設定 

n =0 〜255 (初期値は 0) (車位：分） 

ATS 30=0 


します。ユーザーデータの 
送受信がないと、設定した 
時間以上で切断します。本 
コマンドの設定は、 64 K 
データ通信に限ります。設 
定が0の場合、不活動タイ 



OK 

[ M ][& F ] 

マ OFF となります。 




ATS 103 =n 

着サブアドレスの区切りの 

n =0 

* (アスタリスク） 

ATS 103=0 


キャラクタを選択します。 

n=l 

/ (スラッシュ）（初期値） 

OK 

[ M ][& F ] 


n =2 

¥またはバックスラッシュ 


ATS 104 =n 

発サブアドレスの区切りの 

n =0 

# (シャープ） 

ATS 104=0 


キャラクタを選択します。 

n=l 

% (パーセント）（初期値） 

OK 

[ M ][& F ] 


n =2 

& (アンド） 


ATVn 

すべてのリザルトコードを 

n =0 

リザルトコードを数値で返送します。 

ATV 1 

[ M ] 

数字表記または英文字表記 

n=l 

リザルトコードを文字で返送します。 

OK 

[& F ][& W ] 

に設定します。 


(初期値） 


ATXn 

接続時の CONNECT 表示に 

n =0 : 

ダイヤルト _ ン検出なし、ビジ _ 卜一 

ATX 1 


速度表示の有無を設定しま 


ン検出なし、速度表示なし。 

OK 


す。 

n = l : 

ダイヤルト _ ン検出なし、ビジ _ 卜一 



また、ビジー!ン、ダイ 


ン検出なし、速度表示あり。 



ヤル!ンの検出を行いま 

n =2 : 

ダイヤルトーン検出あり、ビジ _ 卜一 



す。 

n =3 : 

ン検出なし、速度表示あり。 

ダイヤルトーン検出なし、ビジ _ 卜一 
ン検出あり、速度表示あり。 


[ M ] 


n =4 : 

ダイヤルトーン検出あり、ビジ _ 卜一 


[& F ][& W ] 



ン検出あり、速度表示あり。（初期値） 
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AT コマンド 

概要 

パラメータ/説明 

コマンド実行例 

ATZn 

設定を不揮発メモリの内容 

n =0 のみ指定可能です。（省略可） 

(オンライン時） 


にリセツトします。通信中 


ATZ 


に本コマンドが入力された 


NO CARRIER 


場合、回線切断処理を行い 


(オフライン時） 


ます。 


ATZ 

[ M ] 



0 K 

AT¥Sn 

現在設定されている各コマ 

n =0 のみ指定可能です。（省略可） 

AT¥S 


ンド、 S レジスタの内容を 


El Q 0 VI X 4 & C 1 


表爪します。 


& D 2 & S 0 & E 1 ¥ V 0 
S 000=000 

S 002=043 

S 003=013 

S 004=010 

S 005=008 

S 006=005 

S 007=060 

S 008=003 

S 010=001 

S 030=000 

SI 03=000 

SI 04=000 

[ M ] 



OK 

AT¥Vn 

接続時の応答コード仕様の 

n =0 :拡張リザルトコードを使用しません。 

AT ¥ V 0 

[ M ] 

選択を行います。 

(初期値） 

OK 

[& F ][& W ] 


n = l :拡張リザルトコードを使用します。 



※以下のコマンドは、エラーにはなりませんがコマンドの動作はしません。 

• AT ( AT のみの入力） • ATT ( I ン設定） 

•ATP (パルス設定） ’ATSG (ダイヤルするまでのポーズ時間設定) 

- ATS 8 (カンマダイヤルによるポーズ時間設定） • ATS 1 0 (自動切断遅延時間設定） 


AT コマンドの補足説明 

•コマンド名： + CGDCONT =[ パラメー タ] [ M ] 

•概要 

パケット発信時の接続先 （ APN ) の設定を行います。 

• 書式 

+ CGDCONT =[< cid >[,"< PDP _ type >"[,"< APN >"]]] 

•パラメータ説明 

パケット発信時の接続先 （ APN ) を設定します。設定例は以下のコマンド実行例を参照してください。 


<cidM :1〜10 
< PDP _ type > : PPP または IP 
ぐ八卩问〉※ ：任意 

※< cid > は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

FOMA 端末では1〜10が登録できます。お買い上げ時、く cid >= l には mopera . ne . jp が、く cid >=3 には mopera . net が初期値とし 
て登録されていますので、 cid は2もしくは4〜10に設定します。 

< APN > は、接続先を示す接続先ごとの任意の文字列です。 

• パラメータを省略した場合の動作 

+ CGDC 0 NT = :すべての < cid > に対し初期値を設定します 

+ CGDCONT =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

+ CGDC 0 NT =? :設定可能な値のリスト値を表示します。 

+ CGDC 0 NT ? :現在の設定を表示します。 

•コマンド実行例 

AT+CGDCONT 二 2," PPP "," abc " 


OK 


※已叱という APN 名を登録する場合のコマンド （ cid が2の場合） 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F ' Z によるリセットも行われま 
せん。 
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•コマンド名： + CGEQMIN 二[パラメータ] [ M ] 

•概要 

パケット通信確立時にネットワーク側から通知される QoS (サービス品質）を許容するかどうかの判定基準値を登録します。 

設定パターンは、以下のコマンド実行例に記載されている4パターンが設定できます。 

• 書式 

+ CGEQMIN =[ く cid>[, , 〈Maximum bitrate UL > [，く Maximum bitrate DL >]]] 

•パラメータ説明 

く加〉※ ：卜10 

く Maximum bitrate UL>X :なし（初期値）〜2048 
〈Maximum bitrate 口し〉※ ■•なし (初期値）〜7232 

※く^〇!〉は、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

く Maximum bitrate UL > およびく Maximum bitrate ロレは、 FOMA 端末と基地局間の上りおよび下り最大通信速度 [ kbps ] の設定 
です。なし（初期値）の場合はすべての速度を許容しますが、2048および7232を設定した場合はこれらの値未満での速度の接続 
は許容しないため、パケット通信がつながらない場合がありますのでご注意ください。 

-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQMIN = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQMIN =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

• コマンド実行例 

以下の4パターンのみ設定できます。（(1 ) の設定が各 cid に初期値として設定されています。） 

(1) 上り/下りすべての速度を許容する場合のコマンド 
( cid が2の場合） 

AT + CGEQMIN =2 

OK 

(2) 上り2048 kbps / 下り 7232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド 
( cid が3の場合） 

AT + CGEQMIN =3„ 2048,7232 
OK 

(3) 上り2048 kbps / 下りはすべての速度を許容する場合のコマンド （ cid が4の場合） 

AT + CGEQMIN =4" 2048 

OK 

(4) 上りすベての速度/下り 7232 kbps の速度のみ許容する場合のコマンド （ cid が5の場合） 

AT + CGEQMIN =5,„7232 

OK 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリセットも行われま 
せん。 

•コマンド名： + CGEQREQ = [パラメータ] [ M ] 

• 概要 

バケット通信の発信時にネットワークへ要求する QoS (サービス品質）を設定します。 

設定は以下のコマンド実行例に記載されている1パターンのみで初期値としても設定されています。 

• 書式 

+ CGEQREQ =[< cid >] 

- パラメー タ説明 
<cidM :1〜10 

※く〇^ンは、 FOMA 端末内に登録するパケット通信での接続先 （ APN ) を管理する番号です。 

-パラメータを省略した場合の動作 

+ CGEQREQ = :すべての < cid > に対し初期値を設定します。 

+ CGEQREQ =< cid > :指定された < cid > を初期値に設定します。 

• コマンド実行例 

以下の1ノ くターンのみ設定できます。 

(各 cid に初期値として設定されています。） 

(1) NW が設定する任意の速度で接続を要求する場合のコマンド （ cid が3の場合） 

AT + CGEQREQ =3 

OK 

※本コマンドは設定コマンドですが、 & W により書き込まれる不揮発メモリには記憶されません。 & F 、 Z によるリセットも行われま 
せん。 

•コマンド名： +CLIP 

•概要 

" AT + CLIP =1" の場合のリザルトが下記の書式で表示されます。 

+CLIP : < number >< type > 

• コマンド実行例 
AT + CLIP 二1 
0 K 
RING 

+CLIP : "09012345678", 49 
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切断理由一覧 

■64 K データ通信 


値 

理由 

1 

指定した番号は存在しません。 

16 

正常に切断されました。 

17 

相手側が通信中のため、通信がでぎません。 

18 

発信しましたが、指定時間内に応答がありませんでした。 

19 

相手が呼び出し中のため通信がでぎません。 

21 

相手側が着信を拒否しました。 

63 

ネットワークのサービスおよびオプションが有効ではありません。 

65 

提供されていない伝達能力を指定しました。 

88 

端末属性の異なる端末に発信したか、もしくは着信を受けました。 


■パケット通信 


値 

理由 

27 

APN が存在しないか、もしくは正しくありません。 

30 

ネットワークより切断されました。 

33 

要求したサービスオプションは申し込まれていません。 

36 

正常に切断されました。 


リザルトコード 

■リザルトコードー覧 


数字表示 

文字表示 

意味 

0 

0K 

正常に実行しました 

1 

CONNECT 

相手と接続しました 

2 

RING 

着信が来ています 

3 

NO CARRIER 

回線が切断されました 

4 

ERROR 

コマンドを受け付けることができません 

6 

NO DIALTONE 

ダイヤル 1 ンの検出ができません 

7 

BUSY 

話中音の検出中です 

8 

NO ANSWER 

接続完了タイムアウト 

100 

RESTRICTION 

ネットワークが規制中です 

101 

DELAYED 

リダイヤル規制時間内 


■拡張リザルトコード 


&E0 のとき 

FOMA 端末一基地局間の接続速度を表示します。 


数字表示 

文字表示 

接続速度 

121 

CONNECT 32000 

32000 bps 

122 

CONNECT 64000 

64000 bps 

125 

CONNECT 384000 

384000 bps 

133 

CONNECT 3648000 

3648000 bps 

135 

CONNECT 7232000 

7232000 bps 


45 


次ページにつづく 












































& E 1 のとき 


数字表示 

文字表示 

接続速度 

5 

CONNECT 1200 

1200 bps 

10 

CONNECT 2400 

2400 bps 

11 

CONNECT 4800 

4800 bps 

13 

CONNECT 7200 

7200 bps 

12 

CONNECT 9600 

9600 bps 

15 

CONNECT 14400 

14400 bps 

16 

CONNECT 19200 

19200 bps 

17 

CONNECT 38400 

38400 bps 

18 

CONNECT 57600 

57600 bps 

19 

CONNECT 1 15200 

1 15200 bps 

20 

CONNECT 230400 

230400 bps 

21 

CONNECT 460800 

460800 bps 


お知らせ 


• ATVn コマンド ( P .42 参照)が n = l に設定されている場合には文字表示形式(初期値)、 n =0 に設定されている場合には数字表示形式でリ 
ザルトコードが表示されます。 

•従来の RS -232 C で接続するモデムとの互換性を保つため通信速度の表示はしますが、 FOMA 端末一 PC 間は FOMA 充電機能付 USB 接 
続ケーブル01/02 ( 別売)で接続されているため、実際の接続速度と異なります。 

•「 RESTRICTION 」 （数字表示：100)が表示された場合には、通信ネットワークが混雑しています。しばらくしてから接続し直してくださ 
い。 

■通信プロトコルリザルトコード 


数字表示 

文字表示 

意味 

1 

PPPoverUD 

64 K データ通信で接続 

3 

AV 64 K 

テレビ電話 64 K で接続 

5 

PACKET 

パケット通信で接続 


■リザルトコード表示例 

• ATX 0 が設定されている場合 


AT ¥ V コマンド （ P .43 参照）の設定に関わらず、接続完了の際に CONNECT のみの表示となります。 

文字表示例： ATD * 99 * * * 1# 

CONNECT 

数字表示例： ATD * 99 * * * 1# 

1 

• ATX 1 が設定されている場合※1 
• ATX 1、 AT ¥ V 0 が設定されている場合（初期値） 

接続完了のときに、 CONNECT < FOMA 端末一 PC 間の速度>の書式で表示します。 

文字表示例： ATD *99***1# 

CONNECT 460800 
数字表示例： ATD *99***1# 

121 

• ATX 1、 AT ¥ VI が設定されている場合※1 
接続完了のときに、以下の書式で表示します。 

CCNNECT < FOMA 端末一 PC 間の速度 > PACKET < 接続先 APN >/< 上り方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度>/<下り 
方向 （ FOMA 端末—無線基地局間）の最高速度ン※ 2 
文字表示例： ATD *99* * * 1# 

CONNECT 460800 PACKET 
mopera . ne.jp /5440/7232 
数字表示例： ATD *99***1# 

1215 

※ lATX 1、 AT ¥ V 1 を同時に設定した場合、ダイヤルアップ接続が正しく行えない場合があります。 

AT ¥ V 0 だけでのご利用をおすすめします。 

※2無線基地局から通知された最高速度を表示するものであり、実際の速度を保証するものではありません。 
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